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e 


LEGGI E DECRETI 


DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1954. 


Approvazione delle norme tecniche relative agli impianti 
ed apparati radioelettrici a bordo delle navi mercantili. 


IL MINISTRO 
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI 
DI CONCERTO CON 
PER LA MARINA MERCANTILE 
E PER LA DIFESA 


Visto l’art. 258 del Codice postale e delle telecomu- 
nicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, 
n, 045; 

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1947, relativo 
alla concessione per l’impianto e l’esercizio di stazioni 
radioelettriche a bordo delle navi mercantili alla So- 
cietà Italiana Radiomarittima ; 

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1948 (modifi 
cato dal decreto Ministeriale 21 dicembre 1948), rela- 
tivo alla concessione alla Comp. Gen. « Telemar » per 
l’impianto e l’esercizio di stazioni radioelettriche a 
bordo delle navi mercantili; 

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1370, con la quale 
è resa esecutiva in Italia la Convenzione internazio- 
nale per la salvaguardia della vita umana in mare di 
Londra 1948; 

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomu- 
nicazioni ; 


I MINISTRI 


Decreta : 
Art. 1. 


Dalla data della pubblicazione del presente decreto 
saranno obbligatorie in Italia le norme relative ai re- 
quisiti tecnicî cui devono soddisfare gli impianti radio- 


elettrici a bordo delle navi mercantili italiane e che ;. 


sono annesse al presente decreto di cui formano parte 


integrante. 
Art. 2. 


Tutte le disposizioni precedenti in materia, in con- 
trasto con le norme suddette, devono intendersi revo- 
cate e sostituite da quelle annesse al presente decreto. 

Art. 3. 


ll presente decreto sarà registrato alla Corte dei 
conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub- 
blica Italiana. 


Roma, addì 22 novembre 1954 


Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni 
CASSIANI 


Il Ministro per la marina mercantile 
TAMBRONI 


Il Ministro per la difesa 
TAVIANI 


Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1954 


MINISTERO DELLE POSTE 
E DELLE TELECOMUNICAZIONI 


ISPETTORATO GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI SERVIZIO RADIO 


NORME TECNICHE 


relative agli impianti ed apparati radioelettrici 
a bordo delle navi mercantili 


INTRODUZIONE 


Art. 1. 

Disposizioni applicabili. 
Per tutto quanto non contemplato dalle presenti Norme 
valgono, in quanto applicabili, le prescrizioni contenute nel 
Regolamento delle radiocomunicazioni, annesso alla Conven 
zione internazionale delie telecomunicazioni (Atlantic City 
1947) approvato e reso esecutivo in Italia con decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 27 dicembre 1948, n. 1694, quelle con- 
tenute nella Convenzione internazionale per la salvaguardia 
della vita ‘1mana in mare (Londra 1948), resa esecutiva in 
Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1370, e tutte le altre pre- 
scrizioni vigenti in materia. 


Art. 2. 
Prescrizioni per gli apparecchi non obbligatori. 


Le navi mercantili nazionali possono avere a bordo ap- 
parecchi radioelettrici per esse non obbligatori a norma delle 
disposizioni vigenti, purchè essi siano di caratteristiche con- 
formi a quelle previste nelle presenti norme per gli apparecchi 
stessi o, in mancanza, per i corrispondenti apparecchi ob- 
bligatori. . 

Gli apparecchi non previsti dalle presenti Norme dovranno 
essere esaminati ed approvati caso per caso dal Ministero 
delle poste e telecomunicazioni d'intesa con il Ministero della 
difesa (Marina) e con quello della Marina mercantile. 


PARTE I 


SEZIONE I 


COSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI 


. Art. 1 
Impianti radiotelegrafici. 


L'impianto radiotelegrafico di cui debbono essere dotate 
tutte le navi mercantili, ad eccezione di quelle da carico di 
stazza lorda inferiore a 1600 tonnellate, salvo le particolari 
più estese prescrizioni richieste per determinate categorie di 
navi dalle norme vigenti, sarà costituito da: 4 

a) una sorgente di energia principale conforme a quella 
indicata nella sezione II, art. 4; 

b) un trasmettitore 7. t. princîpale, conforme a quello 
descritto. nella sezione I della parte II; 

€) un impianto ricevente principale conforme a quello 
descritto nella sezione VI della parte II, capace di ricevere 
in tutte le bande di frequenza e per i tipi di segnali ivi. in- 
dicati. i 

Non è obbligatorio che l'impianto ricevente sia atto a 
ricevere nella banda di frequenza 4-- 25 Mc/s quando sia in- 
stallato su navi che non effettuano viaggi oltre lo Stretto 
di Gibilterra o il Bosforo oppure il Canale di Suez. 

Tale eccezione non si riferisce però alle navi che dispon- 
gono obbligatoriamente di trasmettitori r.t. ad onde corte, 
od alle navi di qualsiasi tonnellaggio idonee a trasportare 200 
o più persone equipaggio compreso, effettuanti traversate di 
più di 500 miglia marine tra due scali consecutivi; 

d) una sorgente di energia di soccorso. — La sorgente 
di energia di soccorso deve essere indipendente da quella ri- 
chiesta per la propulsione della nave e dalla rete elettrica 
di bordo. . 

Per tutti gl'impianti esistenti su navi da carico inferiori 
a 1600 T.s.1, e.per quelli installati prima del 19 novembre 1952 
su navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 T. 
alimentati da ‘na sorgente di energia principale conforme 
a tutti i requisiti prescritti per quella di soccorso, non sussì- 
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da quella principale. Essa deve esserè preferibilmente costi- 
tuita da baiterie di accumulatori, deve poter essere messa 
rapidamente in funzione e poter assicurare l'alimentazione 
per almeno 6 ore continuative. e in condizioni normali di 
esercizio, del trasmettitore e del ricevitore di soccorso, anche 
contemporaneamente agli altri apparecchi che possono essere 
alimentati dalla stessa sorgente e cioè il dispositivo di mani- 
polazione automatica di cui alla parte II, sezione V, n. 12, 
. l'illuminazione di riserva della stazione, l’autoallarme e il 
radiogoniometro. 
La sorgente di energia di soccorso deve essere corredata 
di un quadro di distribuzione; sorgente e quadro devono 
essere facilmente accessibili al marconista ed essere sistemati 
quanto più possibile in vicinanza della cabina radio (vedi 
sezione Il, art. 2, paragrafo 3, comma c); 

e) un trasmettitore r. t. di soccorso, elettricamente se- 
parato ed dipendente da quello principale, conforme a 
quello descritto nella parte II, sezione V. 

Per tutti gli impianti esistenti su navi da carico inferiori 
a 1600 T.s.1. e per quelli installati prima del 19 novembre 1952 
su navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 T. 
dotati di trasmettitore r.t. principale conforme a tutti ì requi- 
siti prescritti per quello di soccorso, non sussiste l'obbligo 
di un trasmettitore di soccorso separato da quello principale; 

f) un. ricevitore di soccorso, conforme a quello descritto 
nella parte II, sezione VHI. Detto ricevitore può essere s0- 
stituito dal ricevitore dell'autoallarme qualora, quest'ultimo 
risponda anche ai requisiti del ricevitore di soccorso sopra 
citato, e sia alimentabile dalla sorgente di energia di soccorso; 

g) un disposîtivo per il passaggio dall'emissione alla 
ricezione e viceversa, senza commutazione manuale, capace 
«di agire sia sull'impianto principale che su quello di soccorso. 


Art. 2. 
Impianti radiotelefonici. 


L'impianto radiolelefonico di cui debbono essere dotate 
le navi mercantili da carico di stanza lorda pari o superiore 
a 500 T. ma inferiori a 1600 T., sarà costituito da: : 

a) una sorgente di energia principale, conforme alle ‘pre- 
scerizioni della sezione II, art. 4 (qualora sia costituita da 
accumulatori deve avere una capacità sufficiente a far fun- 
zionare trasmettitore e ricevitore per almeno 6 ore continuative 
nel normale servizio); 

b) un trasmettitore r.t.f. conforme a quello descritto nel- 
la parte II, sezione XII; 

c) un ricevitore r.t.f. conforme a quello descritto nella 
parte II, sezione XII; 

d) una sorgente di energia di soccorso, indipendente 
dalla rete di bordo e situata nella parte superiore della nave 
che zarantisca il funzionamento del trasmettitore e, del rice- 
vitore per almeno 6 ore continuative nel normale servizio. 

Detta sorgente di energia non è necessaria quando quella 
principale è situata nella parte superiore della nave e co- 
munque pér gli impianti esistenti alla data del 19 novem- 
bre 1952. 

Art. 3. 


Installazione radiogoniometrica 


1. Il ricevitore dell'installazione radiogoniometrica deve 
essere sistemato in posto dal quale l'operatore addetto possa 
sicuramente comunicare con .il ponte di comando. 

2. L'installazione radiogoniometrica deve essere calibrata 
e corredata, a cura della Società concessionaria, del grafico 
relativo alla « curva delle deviazioni residuali » corrispondente 
al rilevamenti veri nei quattro quadranti per le medie fre- 
quenze ‘assegnate dal Regolamento delle radiocomunicazioni 
per il servizio di soccorso, della radiogoniometria e dei radio- 
fari marittimi. 

L'esistenza di dispositivi di compensazione degli errori 
non esime dall'obbligo suddetto. 

In particolari condizioni di ubicazione del radiogoniometro 
rispetto alle masse metalliche e rispetto ai piani longitudinale 
e trasversale della nave passanti per il centro dell'aereo a 
telaio del radiogoniometro, le deviazioni residuali che di 
massima non dovrebbero superare ì due gradi, possono essere 
anche maggiori, senza che per questo la calibrazione debba 
essere ritenuta non buona, purchè la curva delle deviazioni 
residuali risulti simmetrica rispetto ai piani suddetti e di 

andamento regolare prossimo il più possibile ad una sinusoide. 


La calibrazione deve essere verificata dal Comarido di , 
bordo il più spesso possibile e rifatta ogni qualvolta vengono 
apportate modifiche alla posizione degli aerei e delle sovra- 
strutture prossime agli aerei radiogoniometrici che possano 
infirmare, in misura sensibile, l’esattezza dello strumento. 

3. L'installazione radiogoniometrica deve essere provvista 
di dispositivo elettromagnetico di sicurezza atto a metter» 
a terra gli aerei radiogoniometrici quando la stazione tra- 
smittente di bordo è in funzione, e ad isolare l’aereo rl. 
principale quando si prendono i rilevamenti. 

4. L'apparato radiogoniometrico dovrà essere alimentato 
direttamente dalla rete di bordo oppure a mezzo di accumt- 
latori; esso dovrà essere dotato di una muta di tubi di riserve 
e di altri materiali di scorta. 


Art. 4. 
Ricevitore automatico di segnale di allarme. 


Le prescritte verifiche -dell’efficienza dell’autoallarme deb- 
bono effettuarsi dal marconista addetto alla stazione radic, 
utilizzando l’eccitatore locale e il dispositivo di manipolazione 
di cui al punto 3, sezione IX, parte II. 


SEZIONE lI 
NORME RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI 
RADIOELETTRICI DI BORDO 


Art. 1. 


Responsabilità del concessionario per l'impianto e l’esercizio 
delle stazioni radioelettriche dì bordo. 


Il concessionario è responsabile che gli impianti radio- 
elettrici a bordo delle navi mercantili soddisfino ai requisit: 
stabiliti dalle presenti norme ed è pertanto ed in ogni cass 
l'unico responsabile degli incidenti che possono derivare ai 
personale addetto agli impianti radio a causa di deficienze 
precauzionale nella costruzione o nella sistemazione a bordo 
degli impianti stessi. ’ 

Art. 2. 
Locati e loro sistemazione. 


1. I locali destinati al servizio radio dovranno essere 
situati quanto più in alto sarà possibile, e preferibilmente 
nelle vicinanze del ponte comando, compatibilmente con l’os- 
servanza detle prescrizioni. successive relative alla accessi. 
bilità del locale del macchinario e di quelle relative alle 
distanza fra questo e le bussole magnetiche. Tutti i locali 
radio dovranno essere il più possibile lontani da tubature 
di vapore. Gli alloggi del capoposto e dei marconisti in sot- 
tordine dovranno essere vicini alla stazione radio quanto più 
possibile. Tutte le cabine costituenti la stazione radio do- 
vranno essere solidamente fissate alla struttura della nave, 
somportare nel soffitto e nelle pareti esterne un rivestimento 
protettivo contro l’umidità e risultare a perfetta tenuta d’'ac- 
qua. Dovrà essere cura del Comando di bordo di mantenere 
in buona efficienza, il calafataggio del cielo dei locali radiu 
e la guarnizione per la chiusura degli oblò, degli sportelli 
2 delle porte che comunicano con l'esterno. Le cabine stesse 
dovranno essere anche esposte il meno possibile alle infiltra- 
zioni di polvere di carbone e di altri agenti esterni dannosi 
alla buona conservazione degli apparecchi e dovranno gi 
sporre di un sistema di riscaldamento (non a vapore) idoneo 
anche af evitare il depositarsi di umidità sugli apparecchi 
stessi. I-locali radio dovranno essere bene aereati e muniti 
di sportelli stagni nelle varie pareti, disposti in modo de 
assicurare la circolazione d’aria anche quando una parte 
di essi debba essere chiusa, a causa delle condizioni dei 
mare e delle intemperie. Qualora ciò non sia possibile, dovrà 
essere sistemato nel punto più adatto un aspiratore silenzioso 
che, se azionato elettricaménte, dovrà essere provvisto di 
dispositivi atti ad eliminare ogni disturbo alla ricezione. 
Nelle navi per passeggeri, qualora sia prevista una circo- 
lazione di aria condizionata, dovrà prevedersi la sua esten- 
sione alla cabina radio e all’alloggio dei marconisti. I local: 
radio dovranno essere bene illuminati e dovranno essere an- 
che dotati di un conveniente sistema di illuminazione di 
riserva, indipendente da quello principale di bordo e costi- 
tuito da un impianto di illuminazione ad accumulatori, op- 
pure da lumi ad olio od a vaclite, oppure da candele. 

Inoltre la stazione sarà provvista di una lampada porta. 
tile, per verificare, di notte, le condizioni del padiglione di 
aereo e della entrata di quest’ultimo nel locale della stazione 
e di una lampada, elettrica per la ispezione oculare delle parti 
meno visibili del complesso trasmittente e del macchinario. 
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fatto divieto assoluto di porre nei locali radio materiali 

cilmente incendiabili e, parimenti, si dovrà evitare che 
positi del genere vengano creati nei locali immediatamente 
ttostanti. 

2. Dalla stazione radio dovrà potersi comunicare col ponte 

comando a mezzo di portavoce o a mezzo di telefono con 
legamento indipendente dalla rete telefonica principale 
alla nave. In questo secondo caso, la linea telefonica dovrà 
isere costituita di cavo armato e gli apparecchi telefonici 
ivranno essere di tipo stagno e robusto. Potrà prescindersi 
al collegamenti di cuì sopra se la stazione radio è attigua 
la sala nautica e con essa comunicante. 

3. La stazione dovrà, di massima, essere costituita da di- 

ersi locali attigui o vicini fra loro, da adibirsi rispettiva- 
rente a cabina radio (eventualmente suddivisa in locali di- 
tinti, per 1 trasmettitori e per 1 ricevitori), a locale per i 
racchinari e a locale per gli accumulaiuri: 

a) la cabina radio dovrà essere il più possibile lontana 
‘a sorgenti di rumori, da macchinari in moto e da luoghi 
1 convegno di passeggeri e dell'equipaggio. Dovrà essere 
ufficientemente ampia da contenere comodamente tutti gli 
| pparecchì raciioelettrici è gli accessori in modo da rendere 
.gevole la permanenza e l’attività del personale addetto ‘alla 
ondotta degli apparecchi stessi, specialmente nei climi caldi 
: in condizioni difficili di navigazione, e da permettere la 
risita e la manutenzione dell'intero impianto in tutte le sue 
arti costitutive, nonchè le riparazioni occorrenti e gli even- 
ali ricambi di parti durante la navigazione. Faranno parte 
' ntegrante dell'arredamento della stazione radio: tavoli, men- 
sole, altre applicazioni atte al sostegno degli apparecchi 
‘adioelettrici e dei loro accessori, gli armadi per conservare 
‘‘ materiali di riserva degli apparecchi e del relativo macchi- 
‘nar10 e l’aerec di riserva (completo di relativi isolatori, di 
eu al successivo art. 7), qualora non risulti già sistemato 
l’aereo di emergenza. La cabina radio dovrà essere fornita 
‘di scaffali e di armadio: con tiretti a stipo, atti a contenere 
"le pubblicazioni di servizio, gli schemi, le monografie e gli 
altri documenti di dotazione. 

Essa dovrà essere fornita di un ottimo orologio da parete 
‘antimagnetico, sistemato in modo da risultare ben leggibile 
dai posti di mperatore nella posizione di ascolto telegrafico e 
di prova di autoallarme. Tale orologio- dovrà -essere .provvisto. 
‘di lancetta centrale per i secondi e comportare un quadrante 
di diametro non inferiore a cm. 12,5 portante, in periferia, 
nettamente distinte le divisioni in secondi, Possibilmente, i 
(due settori del cuadrante relativi ai periodi di silenzio pre- 
periti dai Regolamento delle radiocomunicazioni (dal 15° ali 180 
minuto e dal 45° al 48° minuto per le stazioni radiotelegrafiche, 
‘dal 0 al 3° minuto e dal 30° al 33° minuto per le stazioni 
radiotelefoniche) dovranno risultare particolarmente visibili, 
per esempio, mediante apposita colorazione dei settori stessi. 
Inoltre la cabina radio dovrà essere provvista di una lavagna 
‘sufficientemente ampia, situata in luogo ben visibile dal posto 
o dai posti di operatore e sulla quale il personale possa age 
volmente riportare le necessarie annotazioni; 

b) il macchinario elettrico di alimentazione ‘a meno che 
non sia contenuto nel relativo pannello trasmettitore come 
avviene negli apparati di modesta potenza) dovrà, quando 
possibile, essere collocato in un locale separato attiguo o vicino 
alla cabina radio, e, obbligatoriamente, tutte le volte che 
1a ancertato che la sua presenza nel locale degli apparecchi 
radioelettrici produca nocumento al servizio: radio, non eli 
mmahile con altri provvedimenti. Il locale del macchinario, 
quando è separato dalla cabina radio, dovrà presentare la 
massima facilità di accesso da parte del personale marco- 
il marchinario possa essere sistemato 


nictna mi A 
mista. E' escluso che 


nel locale destinato agli accumulatori; 

Ì ©) 11 locale degli accumulatori dovrà essere provvisto 
di sfogatoi d’aria nella parte più elevata, per l’uscita dei gas 
che si producono durante la carica. E' ammesso che gli 
accumniatori vengano sistemati nella cabina radio, purchè 
în una « nicchia » o scompartimento perfettamente stagno € 
munito di sfogatoi d’aria all’esterno. Gli accumulatori possono 
essere anche sistemati in cassoni esterni appositamente 
protetti; 

d) sulle navi da passeggeri l’accettazione dei marconi. 
urammi deve essere effettuata attraverso un apposito spor- 
tello ricavato nella porta di accesso alla cabina radio o in 
una delle sue pareti. 

Nelle navi destinate al trasporto delle persone, la stazione 
dovrà essere facilmente accessibile per la presentazione dei 
marcomgrammi e l'isiradamento dei passeggeri dovrà essere 
facilitato mediante opportune indicazioni. 


4. Il macchinario del trasmettitore (o dei trasmettitori) ed 
i circuiti di collegamento atti a produrre perturbazioni ma-” 
gnetiche dovranno distare almeno sei metri dalle bussole 
magnetiche di bordo. Tuttavia ove non esiste la possibilità 
di sistemare il materiale sopra detto in modo da ottenere 
che esso disti almeno 6 metri dalla bussola più vicina, può 
essere concesso cirie la distanza predetta sia anche inferiore, 
a condizione che risulti da dichiarazione scritta, in base ad 
accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale 
in presenza del comandante della nave, che il funzionamento 
delle bussole non subisce alcuna influenza ad opera del mac- 
chinario del trasmettitore (o dei trasmettitori) quando attivo. 

Il piano dei locali destinati al servizio radio, munito del 
visto del Registro navale italiano. dovrà essere approvato 
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ‘ 

Art 2 


.Precauzioni speciali contro gli incendi. 


1. La stazione radio delle navi mercantili dovrà essere 
dotata di estintori portatili da incendio di tipo contemplato 
dalle norme vigenti per l'uso nelle stazioni radioelettriche 
di bordo. . 

2. Sulle navi cisterna per combustibili liquidi, o comunque 
sulle navi destinate al traspurto dì materie infiammabili o 
di sostanze esplosive, i locali radio dovranno essere costruiti 
in ferro e collocati in una delle parti più elevate della nave. 

La ventilazione dei locali stessi dovrà essere curata al 
massimo gradi. 

l'isolamento degli aerei dovrà essere fatto con speciale 
cura, I conduttori più soggetti alla influenza del-campo oscil- 
latorio di trasmissione dovranno essere assolutamente esenti 
da spazi spinterometrici nei quali possano prodursi scintillè. 

In particolare, circa le prese di terra ed i padiglioni 
degli aerei, sono tassative le prescrizioni di cui al succos- 
sivo art, 7. 

‘lutte le condutture elettriche poste sul ponte coperta e 
sulle sovrastrutture dovranno essere ‘racchiuse in tubature 
metalliche di protezione messe in contatto con lo scafo oppure 
essere costituite di cavo armato. 

_3. Per navi adibite solo temporaneamente al trasporto di 
sostanze esplosivé 0 “di materie infiammabili, potranno- essere- 
concesse deroghe alle suddette condizioni, mediante autoriz- 
zazioni da chiedersi, caso per caso, al Ministero della marina 
mercantile. 

ATt. 4. 


Prelevamento di energia elettrica dall'impianto di bordo. 


1. L'energia elettrica occorrente ai funzionamento delle 
stazioni radio elle navi mercantili sarà fornita dall'impianto 
elettrico principale di bordo, per il quale si dovranno osser- 
vare le prescrizìrmi del Registro italiano navale, vigenti al- 
l'atto della sua esecuzione e, in mancanza di esse, le norme 
più recenti del Comitato elettrotecnico italiano, relative alle 
installazioni elettriche di bordo. 

Il gruppu elettrogeno di bordo dovrà essere di potenza 
adeguata a iutte le esigenze, e la generatrice termica dovrà 
essere fornita di un efficiente sistema automatico di regola. 
zione della velocità,. atto a mantenere la tensione, fornita 


alla stazione radio, praticamente costante a meno del + 10 % 
del valore nominale anche per le più ampie variazioni di 
carico. 

2. L’energia sarà portata in stazione per mezzo di una 
linea elettrica stagna, derivata dal quadro principale di distri. 
buzione lella stazione generatrice di bordo con l'interme- 
diario di apposito interruttore munito di dispositivo di si 
curezza. 

Un secondo interruttore munito di dispositivo di sicurezza, 
dovrà essere inserito nella linea stessa, dopo l'entrata nel 
locale della stazione radio e prima del quadro di distribuzione 
dell'impianto radio. Il quadro suddetto, oltre ad un proprio 
interruttore,. dovrà contenere un amperometro ed un volt 
metro a corrente continua o alternata per dar modo all’ope- 
ratore di accertarsi del regolare funzionamento nell’impianto 
elettrico di bordo. n 

3, L’energia elettrica dovrà essere sempre a disposizione 
della stazione radio, negli orari destinati al servizio radio, 
durante i quali essa nen dovrà mancare agli apparati, anche 
quando siano attivi tutti gli altri servizi di bordo, Al di fuori 
di tali orari, l’onergia elettrica dovrà essere fornita quandc 


occorra per la carica degli accumulatori e per l'autoallarme, 
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Art. 5. 
Norme riguardanti ì trasmettitori. 


(sistemazione dei trasmettitori - macchinario elettrogeneratore 
- presa di terra - ondametri - riserva tubi elettronici - schemi 
e monografie). 


1. La sistemazione degli apparecchi trasmettitori nelle 
stazioni radio delle navi mercantili dovrà essere fatta a per- 
fetta regola d’arte, secondo i più recenti criteri in uso nella 
radiotecnica. 

in apposito quadretto protetto, collocato in vicinanza de- 
gli apparecchi trasmettitori dovrà essere esposta la tabella 
delle varie frequenze che essi possono emettere, con 1 rl 
spettivi dati di sintonia. 

1 circuiti ad alta tensione dovranno farsi passare a con- 
veniente distanza dalle pareti e dai circuiti che si trovano a 
portata di mano degli operatori e in modo speciale dai cir- 
cuiti di ricezione e dai cordoncini delle cuffie telefoniche. 

2. I gruppi motogeneratorì ed i trasformatori statici di tipo 
industriale dovranno essere costruiti secondo le prescrizioni 
tecniche contenute nelle norme del Registro italiano navale 
ed in mancanza di esse, le norme più recenti del C.E.I. rela- 
tive alle installazioni eletiriche di bordo. 

I gruppi ruotanti dovranno essere disposti per chiglia, 
semprechòè ciò sia ritenuto possibile. 

Le linee di uscita dalle suddette macchine o dai trasfor- 
matori statici dovranno essere munite di dispositivi elettrici 
di protezione necessari per evitare eventuali danneggiamenti 
dovuti alle correnti ad alta frequenza. Ogni gruppo motoge- 
neratore sarà provveduto di spazzole di riserva. Tutti i gruppi 
rotanti dovranno essere provveduti di filtri idonei ad eliminare 
disturbi alla ricezione. 

L’avviamento dei gruppi convertitori dovrà potersi effet- 
tuare per mezzo di reostati provveduti di ritorno automa- 
tico a zero. 

3. La presa di terra sarà fatta in modo da assicurare il per- 
fetto contatto con le strutture metalliche della nave prolun- 
gando dello stretto necessario i conduttori o nastri di rame di 
collegamento. Il suddetto contatto, che dovrà essere particolar- 
mente curato ‘superfici previamente ripulite, ampia zona di 
contatto, rondelle ampie, dadi ben serrati, ecc.) dovrà essere 
tenuto nelle migliorì condizioni avendo cura che non si pro- 
ducano rallentamenti rotture ossidazioni od altri inconvenienti 
capaci di provocare o scintillio tra la presa di terra e la 
struttura metallica alla quale questa è fissata o, comunque, 
un aumento della resistenza di contatto. 

. 4. Gli apparecchi trasmittenti, quando non sono pilotati da 
oscillatori stabilizzati con cristalli piezoelettrici o con altri 
sistemi equivalenti, devono essere dotati di un dispositivo 
atto a misurare le loro frequenze di emissione con una 
precisione almeno uguale alla metà della relativa tolleranza 
stabilita dal Regolamento delle radio comunicazioni. 

5. Gli apparecchi trasmittenti sulle navi di 1% e 2? cate- 
goria agli effetti del traffico r. t. dovranno avere in dotazione 
due serie di tubi di riserva a meno che non si tratti di navi 
adibite a viaggi nel Mediterraneo; per queste ultime e per le 
navi ascritte alla 9* categoria l’obbligo è limitato ad una sola 
muta di tubi di riserva. Gli stessi apparecchi quando sono 
stabilizzati con quarzi dovranno essere corredati di quarzi di 
riserva almeno per una frequenza di chiamata e per una di 
lavoro. 

6. Ogni stazione dovrà possedere i disegni schematici del. 
l'impianto trasmittente e le monografie relative ar singoli 
apparecchi che lc compongono. 


Art. 6. 
Norme riguardanti i ricevitori. 


La sistemazione degli apparecscni riceventi nelle stazioni 
di navi mercantili dovrà essere fatta a perfetta regola d’arte, 
secondo i più recegti criteri in uso nella radiotecnica. Cli 
apparerschi riceventi dovranno essere saldamente fissati sul- 
l'apposito tavolino 0 banco, il sistema di fissaggio dovrà es- 
sere elastico in modo da attulire gli effetti delle vibrazioni 
della nave quando il ricevitore non sia già provvisto di pro- 
Prio dispositivo antivicrante. 

I conduttori di collegamento dovranno essere quanto più 
distante è possibile dai circuiti ad alta tensione e da quelli 
ad alta frequenza. 

L'aereo ricevente dovrà essere provvisto di scaricatore di 
protezione al fine di evitare danni ai ricevitori: provenienti 
da scariche elettriche atmosferiche o provocati da infiuenza 


dei trasmettitori vicini. La messa a terra dovrà essere effi- 
cientemente realizzata in modo da assicurare il perfetto con- 
tatto con le strutture metalliche della nave, 

Il sistema di alimentazione potrà essere sia a c.a. che a 
c.c. eschadendo però l’uso di pile a secco come alimentazione 
normale e dovrà comprendere un opportuno sistema di filtri 
contro i disturbi in modo che la sensibilità del ricevitore sia 
quella prescritta dalle norme relative. A tale scopo sarà qual- 
che volta necessario eliminare i disturbì all’origine disponendo: 
appositi circuiti filtri sul generatore di alimentazione, 

Qualora siano adoperate batterie di accumulatori, la ca- 
pacità di esse dovrà essere tàle da garantire almeno 12 ore 
di servizio continuativo. 

Ogni ricevitore -dovrà essere dotato di due serie di {ubi 
di scorta, eccezion fatta per le navi adibite a servizi fissi. 
nel Bacino del Mediterraneo, nel qual caso è sufficiente una. 
sola serie di tubi di scorta. 


} Art. 7. 
Norme riguardanti gli aerei. 


1. A bordo delle navi devono esistere ed essere installati 
almeno due aerei, uno principale e uno di emergenza. Ecce- 
zionalmente in quelle navi dove l'installazione dell'aereo di 
emergenza non è nè praticabile nè ragionevole, dovrà essere 
disponibile un aereo completo di riserva pronto ad essere 
immediatamente sistemato per rimpiazzare quello princi- 
pale in caso di necessità, © 

La stazione dovrà -inoltre disporre di un quantitativo 
di treccia flessibile da aereo, e di un numero di isolatori 
sufficiente per eseguire, in navigazione, le più importanti 
riparazioni di tutti gli aerei di servizio. 

2. La scelta deì tipi di aereo da usarsi è libera purchè 
essi corrispondano ai requisiti indicati al paragrafo seguente. 

3. L'intera sistemazione di aerei dovrà risultare solida e 
robusta per resistere quanto più è possibile alle intemperie 
e dovrà essere di semplice costituzione e manovra in modo 
che ne siano possibili l'ammainata, la riparazione ed il 
ricambio in brevissimo tempo. 

A tale scopo l’aereo dovrà essere munito, ad ogni punto 


idi sospensione, di apposita drizza di canapa o di pitta scen- 


dente a piè dell'albero, in modo che ne sia agevole e pronta 


‘ila manovra in ogni evenienza. 


ll padiglione di aereo principale dovrà essere accurata- 


i mente isolato, con isolatori efficienti e sicuri, ed avere di- 


mensioni e caratteristiche elettriche adatte a garantire l’emis- 
sione di tutte le onde prescritte col migliore rendimento otte- 
nibile in relazione alla potenza degli apparecchi radio instal- 
lati a bordo e alle dimensioni geometriche dell’alberatura 
della nave. E’ ammessa la disposizione dell'aereo a T sim- 
metrico e asimmetrico, oppure ad L, a seconda della ubica- 
zione della cabina R.T. rispetto agli alberi, e della distanza 
che intercede tra questi. L'aeren principale dovrà essere co- 
stituito di treccia metallica avente alta resistenza meccanica 
e diametro complessivo non minore di 3,2 mm, 

L'unione dei vari tratti delle trecce metalliche dovrà 
essere ottenuta con accurate saldature nella cui esecuzione 
dovrà evitarsì l'impiego di liquidi capaci di attaccare il me- 
tallo. 

Gli attacchi estremi delle trecce degli aerei dovranno 
essere eseguiti con l'intermediario di radance, allo scopo di 
evitare piegature di raggio troppo piccolo, che compromet- 
terebbero la resistenza meccanica dei fili. 

Negli aerei bifilari o plurifilari piani le pennole di lun 
ghezza superiore ai due metri dovranno essere provviste, oltre 
che delle ritenute di canapa alle estremità, di un sistema di 
ritenute intermedie aventi lo scopo di impedire la inflessione: 
delle pennole stesse. E’ altresì ammesso, sulle navi con mo- 
desta alberatura, l’impiego di aerei plurifilari a forma tu- 
bolare. 

Per la maggiore efficienza dell'aereo principale i fili do- 
vranno distare verticalmente dal piano delle sovrastrutture 
di una altezza.media non minore di 15 m, per le navi adibite 
ai trasporti transoceanici, e quanto più è possibile per altre 
navi. IM ogni caso, per evitare che l’eccessivo calore le dan- 
neggi, tali fili dovranno passare al di sopra dei fumaiolì, 
ad una altezza da essi di almeno 4 m. 

La coda di aereo duvrà essere convenientemente ormeg- 
giata affinchè non abbia a spezzarsi durante le oscillazioni 
dell’aereo. 

4. Ove risultasse necessaria la sistemazione di aerei se- 
sondari, per servizi ad onde corte, servizi duplex, di stampa 
acc. essi dovranno essere conformi alle condizioni del para- 
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grafo precedente, salvo, in relazione all'impiego, per l'altezza 
geometrica, per le dimensioni del filo e per altre qualità 
specifiche. 

5. L'entrata degli aereì r.t. nel locale della stazione dovrà 
effettuarsi mediante appositi isolatori di passaggio, di tipo 
adeguato alla potenza degli apparecchi trasmittenti di dota- 
zione, da. collocarsi nel cielo o sulle pareti e preferibilmente 
su quelle meno esposte agli spruzzi delle onde. 

La sistemazione degli isolatori di passaggio dovrà risul- 
tare perfettamente stagna e dare garanzia del massimo iso- 
lamento per le correnti di alta frequenza. 

Le parti accessibili degli’ aerei, nell'interno della sta- 
zione, dovranno essere collocate in modo da garantire la 
sicurezza, delle persone. 

6. Tutti i cavi di accialo componenti l’attrezzatura della 
nave, (sartie, paterazzi, draglie, ecc.) posti nelle immediate 
vicimanze dell'aereo principale e pariicolarmente quelli degli 
ordini superiori 0 che seguono percorso parallelo ad esso, 
dovranno essere possibilmente spezzati con isolatori di por- 
cellana ({mocche) di sufficiente resistenza meccanica, allo 
scopo di rendere minimo l'assorbimento di energia oscillatoria 
da parte dei conduttori Quelti di essi che non 
saranno spezzati con mocche, dovranno essere messl in con- 
tatto metallico perfetto con lo scafo. 

I cavetti di acciaio che azionano il fischio e le sirene 
dovranno del pari essere convenientemente interrotti eletiri- 
camente a mezzo di piccole mocche, specialmente se si tro- 
vano a limitata distanza dal telaio del radiogoniometro. 

Ogni mmpianto dovrà essere munito della sistemazione 
necessaria per mettere l'aereo o gli aerei in connessione me- 
tallica con lo scafo, in caso di forti perturbazioni elettro- 
atmosferiche temporalesche. 

Di massima è vietato lo stendimento di draglie metalliche 
tra gli alberi, ma ove esse siano necessarie dovranno essere 
isolate o spezzate con mocche nel modo più accurato pos- 
sibile, 

#. L'incolumità delle persone che si avvicimassero alla 
coda degli aerei durante la trasmissione dovrà essere tutclata 
con adatti ripari ed opportuni avvisi ben visibili. 


medesimi, 


PARTE II 


SEZIONE I 
NORME PER I TRASMETTITORI AD ONDE MEDIE 


1. Le presenti norme stabiliscono le esigenze mmime richie- 
ste per i trasmettitori ad onde medie destinati a bordo delle 
navi e sono di base per l'approvazione dei prototipi degli 
apparecchi. 

Col termine « trasmettitore » si comprendono anche i vari 
accessori occorrenti al suo funzionamento, il macchinario di 
alimentazione, il tasto e il relè di manipolazione, restando 
esclusa l'aereo, 

2. Generalità. — Il trasmettitore deve essere atto a trasmet- 
tere con continuità segnali di tipo A, e A, nella banda di 
frequenza da 405 a 535 kc/s. 

3. Condizioni di servizio. — ll trasmettitore deve conser- 
vare la sua piena efficenza per condizioni ambiente di aria 
marina, di temperatura compresa fra 0° e 50°C, di umidità 
fino al 90 %; esso dovrà altresì conservare la piena efficienza 
dopo una prova di scuotimento in una qualsiasi direzione 
delle ire dimensioni; le vibrazioni avranno un’ampiezza di 
-—- 1,5 mm e una frequenza variabile fra 0 e 12,5 c/s per una 
durata di 5 minunti per ciascuna delle tre dimensioni. L’ap- 
parato, per tale prova. sarà posto sul tavolo vibrante nella 
sua posizione di normale funzionamento. 

Qualora il peso dell’apparato superi i 100 kg. circa, è 
ammessa la prova di scuotimento per le varie unità compo- 
nenti in modo che siano riprodotte più che possibile le con- 
dizioni di normale funzionamento. 

4, Frequenza di servizio. — 11 trasmettitore deve essere 
atto ad emettere sulla frequenza di 500 kc/s. e su altre tre 
frequenze nella banda 405 + 535 ke/s delle quali una deve 
essere 410 kc/s e le altre due possono essere scelte fra le 
seguenti; 425 - 454 - 468 - 480 - 512 kc/s. 

5. Valori -della impedenza di uscita. — Nelle prove di 
collaudo l’aereo artificiale sarà costituito da una impedenza 
formata da una resistenza di valore compreso fra 3 e ? ohm 
m serie con una capacità di valore compreso fra 450 e 850 
puF. ' 
d 6. Potenza del trasmettitore. — Ai fini del collaudo la 
potenza del trasmettitore per onde di tipo A, e A, sarà valu 


tata pari a quella dissipata sul carico artificiale di cui al 
paragrafo 5. 

La potenza resa dal trasmettitore in onda di tipo A, non 
deve essere inferiore a 75 W nè superiore a 300 W salvo 
che il trasmettitore onde medie sia abbinato con quello per 
onde lunghe, nel qual caso la potenza potrà ragiungere i 
500 W. In ogni caso essa deve potersi ridurre con continuità 
o per salti non superiori a é db, fino ad un valore non supe 
riore a 40 W. ; 

Il trasmettitore, regolato alla massim:a potenza, déve essere 
atto: 

a) a trasmettere con continuità il traffico radio-telegra- 
fico alla velocità prescritta dal paragrafo 8; 

b) a restare per 15 minuti sia a tasto abbassato sia a 
tasto alzato senza che, in alcun organo di esso, si manife- 
stino sopraelevazioni di temperatura maggiori di quelle con- 
sentite dal C.E.I. o comunque pericolose ner il buon funzio- 
namento. 

__ ©. Modulazione. — in emissione di unde tipo A,, la pro- 
fondità di modulazione dovrà risultare non inferiore al 70% 
con inviluppo sufficientemente sinusoidale, 

La frequenza di modulazione dovrà essere compresa fra 
450 e 1350 c/s. 

8. Velocità di trasmissione. — ll trasmettitore deve poter 
trasmettere regolarmente fimo alla velocità di 25 baud (30 pa- 
role circa al minuto) senza che, in tali condizioni, ia rego- 
lazione deì relè di manipolazione risulti critica. Il trasmet- 
titore deve poter essere manipolato oltre che dal tasto, anche 
dal manipolatore automatico del trasmettitore di soccorso di 
cui alla sezione V, paragrafo 12. I 

9. Tolleranza di frequenza. — La tolleranza di frequenza 
del trasmettitore deve essere contenuta entro + 0,1% della 
frequenza di riferimento. A tal fine su una qualsiasi delle 
frequenze di servizio devesi poter regolare la frequenza del 
trasmettitore sul valore nominale a meno del 0,03 %. Regolato 
il trasmettitore, dopo cinque minuti dalla messa in marcia 
la frequenza non deve variare di più del 0,05 % quando l’im- 
pedenza del carico vari tra i valori 0 (corto circuito) e infi- 
nito (circuito aperto), la tensione di alimentazione vari 
entro i limiti del + 10 % e la variazione di temperatura si 
mantenga entro il limite dei 20°C. Le verifiche si faranno 
separatamente per le-.variazioni di .tensione,. di carico e di 
temperatura, e si sommeranno i valori assoluti degli scarti 
di frequenza. 

10. Frequenze parassite. — Il segnale di uscita può conte- 
nere oscillazioni parassite, generate in una parte qualunque 
del trasmettitore, la cui potenza massima deve essere infe- 
riore di almeno 40 db rispetto alla potenza emessa sulla fon- 
damentale. ì 

11. Messa in marcia. — Il tempo di messa in marcia dei 
trasmettitore non deve essere superiore a 30 secondi. 

Nel caso in cui si rendesse necessario l’applicazione delle 
tensioni di alimentazione con sequenza, l'applicazione deve 
avvenire auiomaticamenie e deve predisporsi una segnala- 
zione di trasmettitore pronto. : 

La commutazione del trasmettitore .da una frequenza 
all'altra fra quelle specificate nel paragrafo 4, deve essere 
effettuata in un tempo non maggiore di 15 secondi. 

12. Servizio trasmissione-ricezione. — Il trasmettitore sarà 
normalmente associato a un ricevitore per stabilire una co- 
municazione telegrafica nei due sensi, che permetta l'ascolto 
su qualsiasi frequenza, compresa quella del trasmettitore 
nella pausa della trasmissione. Si potranno adoperare o un 
solo aereo o due aerei distinti per la trasmissione e per la 
ricezione. 

Il trasmettitore deve comprendere i relè e gli altri dispo- 
sitivi necessari, compresi quelli per il passaggio automatico 
trasmissione-ricezione e viceversa di cui alla parte I, Sez. I, 
art. 1, comma 9g), e quelli per sopprimere le interferenze 
nel ricevitore dovute alle radiazioni di una qualunque parte 
di esso, si richiama in proposito la norma di cui al para- 
grafo 17 della sezione VI relativa ai ricevitori normali di 
bordo. l - 

13. Protezioni. — Il trasmettitore deve essere provvisto di 
interruttori di sicurezza sui portelli, di dispositivi di scarlca 
dei condensatori e di altri mezzi atti ad impedire l’accesso 
ad organi sotto alta tensione. Col termine « alia iensione », 
agli effetti delle presenti norme, si intende una tensione di 
bassa frequenza (esclusa perciò la radiofrequenza) il cul va- 
lore massimo superi 250 V. Il trasmettitore deve essere cor- 
redato di fusibili, di relé di sovraccarico ecc. a protezione 
da eccessive tensioni e correnti. 
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Il trasmettitore deve essere realizzato in modo che, in 
funzionamento a piena potenza, possa esserne sconnesso lo 
aereo o esserne messi in corto circuito i terminali di uscita, 
senza che ne derivi alcun danno all’apparecchio. 

14. Costruzione meccanica. — Il trasmettitore deve essere 
costruito a perfetta regola d’arte e con materiali idonei. Il 
montaggio deve essere fatto in modo che le varie parti siano 
facilmente accessibili per le verifiche, le riparazioni e le sosti- 
tuzioni. 

15. Strumenti di misura. — Il trasmettitore deve essere 
corredato di un amperometro di aereo e di tutti gli altri stru- 
menti necessari per le prove e per la regolazione. 


SEZIONE II 
NORME PER I TRASMETTITORI AD ONDE LUNGHE 


1. Le presenti norme stabiliscono le esigenze minime ri- 
Chieste per i trasmettitori ad onde lunghe che possono essere 
installati a bordo delle navi e sono di base per l'approvazione 
dei prototipi degli apparecchi. Col termine « trasmettitore » si 
comprendono anche i vari accessori occorrenti al suo funzio- 
namento, il macchinario di alimentazione, il tasto e il relè 
di manipolazione, restando escluso l’aereo. 

2. Generalità. — Il trasmettitore deve essere atto a tra- 
smettere in permanenza segnali di tipo A, nella banda di 
frequenza 120 + 160kc/s. 

Tale trasmettitore può essere eventualmente associato a 
quello per onde medie in un unico apparato che soddisfi con- 
temporaneamente alle norme dei due trasmettitori, 

3. Condizioni di servizio. — Il trasmettitore dovrà conser- 
are la sua piena efficienza per condizioni ambiente di aria 
parina, di temperatura compresa tra 0° e 500 €, di umidità 
no al 90 %, esso dovrà altresì conservare la piena efficienza 

Alopo una prova di scuotimento in una qualsiasi direzione 
delle tre dimensioni. Le vibrazioni avranno un’ampiezza di 
+ 15 mm e una frequenza variabile fra 0 e 12,5 c/s per una 
durata di 5 minuti per ciascuna delle tre dimensioni. L’appa- 
rato, per tale prova, sarà posto sul tavolo vibrante nella sua 
posizione di normale funzionamento. 

Qualora il peso dell'apparato superi 1 100 kg. circa, è 
ammessa la prova di scuotimento per le varie unità compo- 
nenti in modo che siano riprodotte più che possibile le con- 
dizioni di normale funzionamento. 

4. Frequenza di servizio. — Il trasmettitore dovrà essere 
atto a trasmettere sulla frequenza di 143 kc/s e su due altre 
frequenze della banda 120 — 160 kc/s. 

5. Valori della impedenza di uscita. — Nelle prove di 
collaudo l’aereo artificiale sarà costituito da una impedenza 
formata da una resistenza di valore compreso fra 3 e 7 ohm 
im serie con una capacità di valore compreso fra 450 e 1100 


F. 
HE 6. Potenza del trasmettitore. — Ai fini del collaudo la po- 
tenza del trasmettitore sarà valutata pari a quella dissipata 
sul carico artificiale di cui al paragrafo 5. 

La potenza deve essere inferiore a 3 kW, salvo che speci- 

fiche autorizzazioni non consentano l’uso di una potenza mag- 
lore. 

i Essa deve potersi ridurre con continuità, o per salti non 
superiori a 6 db, fino ad un valore non superiore a 200 W. 

Il trasmettitore regolato alla massima potenza, deve essere 
atto: 

a) a trasmettere con continuità il traffico r. i. alla velo- 
cità prescriita dal paragrafo 7; 

b) a restare 15 minuti sia a tasto abbassato sia a tasto 
alzato senza che in alcun organo di esso si manifestino so- 
praelevazioni dì temperatura maggiori di quelle consentite 
dalle norme C.E.I. o comunque pericolose per il buon funzio- 
namento. 

7. Velocità di trasmissione. — Il trasmettitore deve poter 
trasmettere regolarmente-fino alla velocità di 25 baud (30 pa- 
role al minuto circa) senza che in tali condizioni la regola- 
zione del relé di manipolazione risulti critica. 

Il trasmettitore deve poter essere manipolato oltre che 
dal tasto anche dal manipolatore automatico del trasmetti- 
tore di soccorso di cui alla sezione V, paragrafo 12. 

8. Tolleranza di frequenza. — La tolleranza di frequenza 
del trasmettitore deve essere contenuta entro + 0,1% della 
frequenza di riferimento. A tal fine su una qualsiasi delle 
frequenze di servizio si deve poter regolare la frequenza del 
trasmettitore sul valore nominale a meno del 0,03 %. Rego- 
lato il trasmettitore, dopo cinque minuti dalla messa in mar- 
cia la frequenza non deve variare di più del 0,05 % quando, 


la impedenza del carico vari tra i valori 0 (corto circuito) 
€ infinito (circuito aperto), la tensione di alimentazione vari 
entro i limiti di + 10% e la variazione di temperatura si 
mantenga entro ‘il limite di 20° C. Le verifiche si faranno 
separatamente per le variazioni di tensione, di carico e di 
temperatura e si sommeranno gli scarti di frequenza, sup- 
ponendo che si verifichino circostanze tali che i tre contri- 
buti si possano sommare. 

9. Frequenze parassite. — Il segnale di uscita può conte- 
nere oscillazioni parassite, generate in una parte qualunque 
del trasmettitore, la cui potenza massima deve essere infe- 
riore di almeno 40 db rispetto alla potenza emessa sulla fon- 
damentale e in ogni caso non dovrà superare il limite di 
200° mW. 

Trasmettendo punti alla velocità di manipolazione di 
30 baud il 95 % della potenza irradiata deve essere compresa 
nella banda limitata da + 100 c/s rispetto alla portante. 

10. Messa în marcia. — ll tempo di messa in marcia del 
trasmettitore non deve essere superiore a 30 secondi. Nel caso 
in cui si rendesse necessario l’applicazione delle tensioni di 
alimentazione con sequenza, l'applicazione deve avvenire 
automaticamente e deve predisporsi una segnalazione di tra- 
smettitore pronto. La commutazione del trasmettitore da una 
frequenza all’altra fra quelle specificate nel paragrafo 4 deve 
essere effettuata in un tempo non maggiore di 15 secondi. 

Il. Servizio trasmissione-ricezione. — Il trasmettitore sarà 
normalmente associato a un ricevitore per stabilire una co- 
municazione telegrafica nei due sensi, che permetta l’ascolto 
su qualsiasi frequenza, compresa, «quella del trasmettitore nel- 
la pausa della trasmissione. Si potranno adoperare o un solo 
aereo o due aerei distinti per la trasmissione e per la rice- 
zione. 

Il trasmettitore deve comprendere i relé e gli altri dispo- 

sitivi necessari, compresi quelli per il passaggio automatico 
trasmissione-ricezione € viceversa di cui alla parte I, sezio- 
ne I, art. 1 comma g), e quelli per sopprimere le interferenze 
nel ricevitore dovute alle radiazioni di una qualunque parte 
di ‘esso, si richiama in proposito la norma di cui al para- 
grafo 1? della sezione VI, relativa ai ricevitori normali di 
bordo. - 
13. Protezioni. — Il trasmettitore deve essere provvisto di 
interruttori di sicurezza sui portelli, di dispositivi di scarica 
dei condensatori e di altri mezzi atti ad impedire l’accesso 
ad organi sotto alta tensione. Col termine «alta tensione », 
agli effetti delle presenti norme, si intende una tensione di 
bassa frequenza (esclusa perciò la radiofrequenza) il cui 
valore massimo superi 250 V. Il trasmettitore deve essere cor- 
redaio di fusibili, di relé di sopraccarico ecc. a protezione da 
eccessive tensioni e correnti. 

Il trasmettitore deve essere’ realizzato in modo che, in 
funzionamento a piena potenza, possa esserne sconnesso lo 
aereo o esserne messi in corto circuito i terminali di uscita 
senza che ne derivi alcun danno all’apparecchio. 

13. Costruzione meccanica. — Il irasmettitore deve essere 
costruito a perfetta regola d'arte e con materiali idonei. Il 
montaggio deve essere fatto in modo che le varie parti siano 
facilmente accessibili per le verifiche, le riparazioni e le 
sostituzioni. 5 

14. Strumenti di misura. — lì trasmettitore deve essere 
corredato di un amperometro di aereo e degli altri strumenti 
di misura necessari per le prove e per la regolazione. 


. SEZIONE HI 
NORME PER I TRASMETTITORI AD ONDE CORTE 


1. Le presenti norme stabiliscono le esigenze minime ri- 
chieste per i trasmettitori ad onde corte destinati a bordo delle 
navi e sono di base per l’approvazione dei prototipi degli 
apparecchi. 

Col termine « trasmettitore » si comprendono anche i vari 
accessori occorrenti al suo funzionamento, il macchinario di 
alimentazione, il tasto e il relé di manipolazione, restando 
escluso l’aereo. 

2. Generalità. — ll trasmettitore deve essere atto a tra- 
smettere con continuità. segnali di tipo A,. A scopo antievane- 
scenza o per altri scopi speciali è ammessa l’emissione di 
segnali tipo A,. E’ consentito altresì che l’apparato possa fun- 
zionare anche in telefonia (A,) qualora sia dotato delle pre- 
scritte frequenze in più di quelle stabilite al paragrafo 4 per 
il funzionamento radiotelegrafico. In tal caso la distorsione 
deve essere contenuta nei limiti stabiliti nella sezione XII, 
paragrafo 5 per i trasmettitori telefonici. 
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.3, Condizioni dì servizio. — Il trasmettitore deve conser- 
vare la sua piena efficienza per condizioni ambiente di aria 
marina di temperatura compresa tra 0° a 50° C, di umidità 
fino al 90 %; esso dovrà altresì conservare la piena efficienza 
dopo una prova di scuotimento in una qualsiasi direzione 
delle tre dimensioni. Le vibrazioni avranno un'ampiezza di 

1,5 mm e una frequenza varrabile fra 0 e 12,5 c/s per una 
durata di 5 minuti per ciascuna delle tre dimensioni. L’ap- 
parato, per tale prova, sara posto sul tavolo vibrante nella 
sua posizione di normale funzionamento. 

Qualora il peso dell'apparato superi 1 100 kg. circa, € 
ammessa la prova di scuotimeuto per le varie unità compo- 
nenti in modo che siano riprodotte più che possibile le con- 
dizioni di normale funzionamento. 

4. Frequenze di servizio. — Il trasmettitore dovrà essere 
atto ad emettere su una delle frequenze di chiamata e su 
almeno due frequenze di lavoro per ciascuna delle bande 
comprese fra 4 e 23 Mc/s, assegnate al servizio mobile marit- 
timo dal Regolamento delle radiocomunicazioni. Tali fre- 
quenze devono essere stabilizzate con quarzi piezoelettrici 0 
con altri sistemi equivalenti di tipo approvato. ' 

Ii wrasmeititore dovrà inoltre cssoro corredato.di uno 0 
piu innesti per quarzi di riserva e dei relativi quarzi in modo 
da poter emettere, se necessario, su altre frequenze supple- 
mentari nelle gamme di cui sopra. Gl’innesti debbono essere 
facilmente accessibili dalla parte frontale del trasmettitore 
in modo da rendere semplice la inserzione dei quarzi. 

5. Valori dell'impedenza di carico. — Il trasmettitore dovrà 
essere realizzato im modo da soddisfare alle presenti nor- 
me su tutte le frequenze specificate nel paragrafo 4, adope- 
rando non più di due aerei differenti di servizio. Il costrut- 
tore dovrà specificare nella descrizione dell'apparato i limiti 
delle dimensioni degli aerei e la loro approssimativa gamma 
di impedenza su ciascuna delle bande di cui al paragrafo 4. 

6. Potenza del trasmettitore. — La potenza deve essere infe- 
rmlore a 1 kW salvo che una autorizzazione apposita con- 
senta l’uso di una potenza maggiore. 

La potenza del trasmettitore non sarà inferiore a 200 W 
per frequenze fra 4 e 7? Mc/s, a 160 W per frequenze fra 7 e 
17 Mc/s e a 125 W per frequenze fra 17 e 23 Mc/s, essa deve 
potersi ridurre, con continuità o per salti non superiori a 6 
ab fino a valori inferiori a 30 W. 

Il trasmettitore, regolato alla massima potenza, deve es- 
sere atto: 

a) a trasmettere con continuità il traffico radiotelegra- 
fico alla velocità prescritta dal paragrafo 8; 

b) a restare per 15 minuti sia a tastò abbassato sia a 
tasto alzato senza che in alcun organo di esso si manifestino 
sopraeievazioni di temperatura maggiori di quelle consentite 
dal C.E.I. o comunque pericolose per il buon funzionamento. 

7. Modulazione. — Le emissioni di tipo A,, se predisposte, 
dovranno soddisfare alle seguenti prescrizioni : 

a) la frequenza fondamentale di modulazione dovrà es- 
sere compresa fra 450 e 1350 c/s; . 

b) la profondità di modulazione dovrà essere non infe- 
riore all'80 % e l’inviluppo di modulazione sufficientemente 
smusoldale,* 

8. Velocità di trasmissione. -- lI trasmettitore deve poter 
trasmettere regolarmente fino alla velocità di 25 baud (30 pa- 
role al minuto circa) senza che in tali condizioni la regola- 
zione del relé di manipolazione risulti critica. 

9. Tolleranza di frequenza. — La tolleranza di frequenza 
del trasmettitore deve essere contenuta entro + 0,02%. 

A tal fine su una qualsiasi delle frequenze di servizio 
devesi poter regolare la frequenza del trasmettitore sul valore 
nominale a meno del 0,005 %. Regolato il trasmettitore, dopo 
.Cimque minuti dalla messa in marcia, la frequenza non deve 
‘warare di più di 0,01 % quando: l’impedenza del carico vari 
‘tra i valori 0 (corto circuito) e infinito (circuito aperto), la 
tensione di alimentazione vari entro i limiti del +10 % e la 
variazione di temperatura si mantenga entro 1 Immui di 20° C. 

Le verifiche si faranno separatamente per le variazioni 
di tensione, di carico e di temperatura e si sommeranno i va- 
Jori assoluti degli scarti di frequenza. 

10. Frequenze parassite. — 1l segnale di uscita può conte- 
nere oscillazioni parassite, generate in una parte qualunque 
del trasmettitore, la cui potenza massima deve essere infe- 
Tore di almeno 40 db rispetto alla potenza emessa sulla fon- 
«damentale, 

11. Messa in murciù, — Il tempo di messa in marcia del 
‘4rasmettitore non deve essere superiore a 30 secondi. 


Nel caso in cui sì rendesse necessario l'applicazione delle 
tensioni di alimentazione con sequenza, l'applicazione deve 
avvenire automaticamente e deve predisporsi una segnala- 
zione di trasmettitore pronto. 

La commutazione del trasmettitore da una frequenza 
all'altra, fra quelle specificate nel paragrafo 4 dev'essere 
effettuata in un tempo non maggiore di 15 secondi. 

12. Servizio trasmissione-ricezione. — Il trasmettitore sarà 
normalmente associato ad un ricevitore per stabilire una 
comunicazione telegrafica nei due sensi, che permetta l’ascol- 
to su qualsiasi frequenza, compresa quella del trasmettitore 
nelia pausa della trasmissione. Si potranno adoperare o un 
solo aereo o due aerei distinti per la trasmissione e per la 
ricezione. Il trasmettitore deve comprendere i relé e gli altri 
dispositivi necessari, compresi quelli per il passaggio auto- 
matico trasmissione-ricezione e viceversa di cui alla parte I, 
sezione I, art. 1 comma g), e quelli per sopprimere le interfe- 
renze del ricevitore dovute alle radiazioni di una qualunque 
parte di esso, si richiama in proposito la norma. di eni al 
paragrafo 17 della sezione VI relativa ai ricevitori normali di 
bordo. 3 

13. Protezioni. — ll irasmettitore deve essere provvisto 
di inierruitori di sicurezza sui portelli, di dispositivi di sca- 
rica dei condensatori e di altri mezzi atti ad impedire l’accesso 
ad organi sotto alta tensione. Col termine « alta tensione », agli 
effetti delle presenti norme, s'intende una tensione di bassa 
frequenza (esclusa perciò la radiofrequenza) il cui valore 
massimo superi 250 V. Il trasmettitore deve essere corredato 
di fusibili, di relé di sovraccarico ecc. a protezione da ecces- 
sive tensioni e correnti. 

Il trasmettitore deve essere realizzato in modo che, in 
funzionamento a piena potenza, possa esserne sconnesso lo 
aereo o esserue messi in corto cirvuiio i terminali di uscita, 
senza che ne derivi alcun danno all’apparecchio. c 

14. Cosfruzione meccanica. -— Il trasmettitore deve essere 
costruito a perfetta regola d'arte e con materiali idonei. .Il 
montaggio deve essere fatto in modo che le varie parti siano 
facilmente accessibili per ie verifiche, le riparazioni e le 
sostituzioni. 

15. Strumenti di misura, — Il trasmettitore deve essere 
corredato di un amperometro di acreo e degli altri strumenti 
necessari per le prove e per la regolazione, 


SEZIONE IV 
NORME PER I° TRASMETTITORI AD ONDE CORTE 
PER NAVI CHE NON ESCONO DAL MEDITERRANEO 


1. Le presenti norme stabiliscono le esigenze minime 
richieste per i trasmettitori ad onde corte che possono essere 
installati a bordo di navi che non ne hanno obbligo e che non 
escono dal Mediterraneo. 

Col termine « trasmettitore » si comprendono anche i vari 
accessori occorrenti al suo funzionamento, il macchinario di 
alimentazione, il tasto e il relé di manipolazione, restando 
escluso l’aereo. 

2. Potenza del trasmettitore. — La potenza in antenna sarà 
non inferiore a 50 W e non superiore a 200 W, essa dovrà 
potersi ridurre con continuità o con salti non superiori a 6 db 
fino ad un valore non maggiore di 25 W. : 
© 3. Frequenze di servizio. — Una frequenza di chiamata ed 
una frequenza di lavoro, quarzate in ciascuna delle seguenti 
bande assegnate al servizio mobile marittimo dal Regolamento 
delle radiocomunicazioni: 4000 - 8000 - 12.000 kc/s. 

4. Generalità, — Il trasmettitore deve essere atto a tra- 
smettere con continuità segnali di tipo A,. 

A scopo antievanescenza o per altri scopi speciali è am- 
messa l'emissione di segnali tipo A,. 

E’ altresì consentito che l’apparato possa funzionare anche 
in telefonia (A,) qualora sia dotato delle prescritte frequenze 
in più di quelle stabilite dal paragrafo 3 per il funzionamento 
radiotelegrafico: In tal caso la distorsione deve essere contenuta 
nei limiti stabiliti nella sezione XII, paragrafo 5, per i tra- 
smettitori telefonici. 

5. Condizioni di servizio. — Il trasmettitore dovrà conser- 
vare la sua piena efficienza ‘per condizioni ambiente di aria 
marina di temperatura compresa fra, 0° a 500 C e di umidità 


| fino al 90 %: esso dovrà altresì conservare la piena efficienza 


dopo una prova di scuotimento in una qualsiasi direzione 
delle tre dimensioni, le vibrazioni avranno una ampiezza di 
+ 1,5 mm, una frequenza variabile fra 0 e 12;5 c/s, ed una 
durata di 5 minuti per ciascuna delle tre dimensioni. L’ap- 
parato, per tale prova sarà posto sul tavolo vibrante nella sua 
posizione di normale funzionamento. 


DS 
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ammessa la prova di scuotimento per le varie unità com- 
ponenti in modo che siano riprodotte più che possibile le 
condizioni di normale funzionamento. 

6. Valori dell’impedenza di carico. — Il trasmettitore do- 
vra essere realizzato im modo da soddisfare alle presenti 
norme su tutte le frequenze specificate nel paragrafo 3, ado- 
perando non più di due aerei differenti di servizio. Il co- 
Struttore dovra specificare nella descrizione dell'apparecchio 
1 limiti delle dimensioni degli aerei e la loro approssimativa 
gamma di impedenza su ciascuna delle bande di cui al para- 
di 3. 

7. Modulazione. — Le emissioni di tipo Aa se predisposte, 
dovranno ‘soddisfare alle seguenti prescrizioni: 

a) la frequenza fondamentale di modulazione dovrà 
essere compresa fra 450 e 1350 c/s; 

b) la profondità di modulazione dovrà essere non infe- 
riore all'80% e l’inviluppo di modulazione sufficientemente 
sInusoldale. 

8. Velocità di trasmissione. -- Il trasmettitore deve poter 
trasmettere regolarmente fino alla velocità di 25 baud (30 pa- 
role al minuto circa) senza che in tali condizioni la regola- 
zione del relé di manipolazione risulti critica. 

9. Tolleranza di frequenza. — La tolleranza di frequenza 
del trasmettitore deve essere contenuta entro = 0,02%, a tal 
fine su una qualsiasi delle frequenze di servizio devesi poter 
regolare la frequenza del trasmettitore sul valore nominale 
a meno del 0,005%. Regolato il trasmettitore, dopo cinque 
minuti dalla messa in marcia, la frequenza non deve va- 
riare piu di 0,01% quando: l'impedenza del carico vari tra 
1 valori 0 (corto circuito) e infinito {circuito aperto), la ten- 
sione di alimentazione vari entro i limiti del + 10% e la 
variazione di temperatura si mantenga entro i limiti di 20° C. 
Le verifiche si faranno separatamente per le variazioni di 
tensione, di carico e di temperatura e si sommeranno i va- 
lori assoluti degli scarii di frequenza. 

10. Frequenze parassite. — Il segnale di uscita di massima 
non deve contenere frequenze dovute ad oscillazioni paras 
site generate in una parte qualunque del trasmettitore. Co- 
munque la massima potenza di una armonica o di una emis- 
sione parassita deve essere inferiore di almeno 40 db rispetto 
alla potenza emessa sulla irequenza fondamentale. 

il. Se è necessario che alcune tensioni siano applicate 
con sequenza l'applicazione deve avvenire automaticamente 
e deve predisporsi una segnalazione di trasmettitore pronto. 

La commutazione del trasmettitore da una frequenza al- 
l’altra, fra quelle specificate nel paragrafo 3, deve essere 
effettuata in un tempo non maggiore di 15 secondi. 

12. Servizio trasmissione-ricezione. — Il trasmettitore sarà 
normalmente associato ad un ricevitore per stabilire una 
comunicazione telegrafica nei due sensi che permetta l’ascolto 
su qualsiasi frequenza, compreso quella del trasmettitore nella 
pausa della trasmissione. Si potranno adoperare o un solo 
aereo o due aerei distinti per la trasmissione e per la rice- 
zione. 

Il trasmettitore deve comprendere i relé e gli altri di- 
spositivi necessari, compresi quelli per il passa aggio automatico 
trasmissione-ricezione e viceversa di cui@alla parte I, sez. I, 
art, 1, comma 9), e quelli per sopprimere le interferenze nel 
ricevitore dovute alle radiazioni di una qualunque parte di 
esso, st richiaina in proposito la norma di cui al paragrafo 17 
della sez. VI, relativa ai ricevitori normali di bordo. 

13. Protezioni. — Il trasmettitore deve comprendere i com- 
mutatori, gli interruttori di sicurezza sui portelli, i dispositivi 
di scarica dei condensatori e tutti gli altri mezzi necessari per 
Impedire l’accesso ad organi sotto alta tensione. Col termine 
«alta tensione » agli effetti delle presenti norme si intende 
una tensione a bassa frequenza (esclusa percio la radio- 
frequenza) 11 cui valore massimo superi 250 V. Il trasmet- 
titore deve essere corredato di fusibili, relé di sopraccarico 
ecc., per proteggerlo dagli effetti di eccessive tensioni e 
correnti. 

Il trasmettitore deve essere realizzato in modo che in 
funzionamento a piena potenza, l’aereo possa esserne scon- 
nesso e 1 terminali di wuscìta esserne messi in corto circuito 
senza che ne derivi alcun danno all’apparecchio. 

14. Costruzione meccanica. — Il trasmettitore deve essere 
costruito a perfetta regola d’arte e con materiali idonei. Il 
montaggio deve essere faiio in modo che le varie parti siano 
facilmente accessibili per le verifiche, le riparazioni e le 
sostituzioni. 
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corredato di un indicatore della corrente di aereo e degli 
altri strumenti di misura necessari per le prove e per la 
regolazione. 


SEZIONE V 
NORME PER I TRASMETTITORI DI SOCCORSO 


1. Le presenti norme prescrivono le esigenze minime ri- 
chieste per i trasmettitori di soccorso destinati a bordo delle 
navi e sono di base per l’approvazione dei prototipi degli 
apparecchi. i ° 

Col termine « trasmettitore » si comprendono anche i vari 
accessori occorrenti al suo funzionamento; il macchinario di 
alimentazione, il tasto e il relè di manipolazione, restando 
escluso l’aereo. 7 . 

2. Generalità. — Il trasmettitore di soccorso deve essere 
elettricamente separato e indipendente da quello principale; 
esso deve essere atto a trasmettere con continuità segnali 
radiotelegrafici di tipo A, sulla frequenza di 500 kc/s. 

3. Condizioni di servizio. — Il trasmettitore deve conser- 
vare la sua’piena efficienza in condizioni ambiente di aria 
marina di temperatura compresa fra.0° e 50° C e di umidità 
fino al 90%; esso deve altresì conservare la piena efficienza 
dopo una prova di scuotimento in una ‘qualsiasi direzione 
delle tre dimensioni, le vibrazioni avranno un’ampiezza di 
+ 15 mm, una frequenza variabile tra 0 e 12,5 c/s e una 
durata di 5 minuti per ciascuna delle tre dimensioni. L’ap- 
parato, per tale prova, sarà posto sul tavolo vibrante nella 
sua posizione di normale funzionamento, 

Qualora il peso dell'apparato superi i 100 kg circa, è am- 
messa la prova di scuotineento per le varie unità componenti 
in modo che siano riprodotte più che possibile le condizioni 
di normale funzionamento. 

4. Sistema. di alimentazione. — Il trasmettitore deve pre- 
feribilmente essere alimentato per mezzo di batterie di accu- 
mulatori di capacità adeguata (vedi parte I, sez. I, art. 1, 
comma d). Qualora le tensioni di alimentazione fossero otte- 
nute per mezzo di vibratori ne deve esistere uno di riserva 
che possa essere inserito immediatamente in circuito mediante 
una semplice commutazione. 

5. Valori dell’impedenza di uscita. — Nelle prove di col- 
laudo l'aereo artificiale sarà costituito da una impedenza 
formata da una resistenza di valore compreso fra 3 e 7 ohm 
in serie con una capacità di valore compreso fra 450 e 850 
unF. 

6. Potenza del trasmettitore. -— Ai fini del collaudo la 
potenza del trasmettitore sarà valutata pari a quella dis- 


sipata sul carico artificiale di cui al paragrafo 5. Essa non 


dovrà essere minore di 25 W quando la tensione di alimen- 
tazione è il 90% di quella nominale. 

Regolato alla massima potenza il trasmettitore deve es- 
sere atto: 

a) a trasmettere con continuità segnali telegrafici alla 
velocità prescritta nel paragrafo 8; 

dD) a restare per la durata di 15 minuti sia a tasto ab- 
bassato sia a tasto alzato, senza che in alcun organo di esso 
mamfestino sopraelevazioni di temperatura maggiori di 
quelle consentite dal C.E.I. 0 comunque pericolose per il 
buon funzionamento. 

7. Modulazione. — L'onda portante sarà modulata ad una 
profondità superiore al ?5% ad una frequenza compresa fra 
450 e 1350 c/s e la distorsione relativa non deve essere su- 
periore al 30%, la misura sarà eseguita mediante distorsio- 
metro. 

8. Velocità di trasmissione. — Il trasmettitore deve poter 
trasmettere regolarmente fino alla velocità di 25 baud (circa 
80 parole al minuto) senza che in tali condizioni la regola- 
zione del relè di manipolazione risulti critica. 

9. Tolleranza di frequenza. — La tolleranza di frequenza 
del trasmettitore deve essere contenuta entro + 0,5%. 

10. Messa in marcia. — Il tempo di messa in marcia del 
trasmettitore non deve essere superiore a quello necessario 
per il riscaldamento dei catodi delle valvole, nell’iniesa che 
si impieghino tubi con catodo avente il più basso tempo di 
riscaldamento possibile, in ogni caso questo tempo non deve 
superare 30 secondi. 

11. Protezioni. — IH trasmettitore deve essere costruito in 
modo che non sia possibile accedere ad organi sotto tensione 
di bassa frequenza di valore massimo superiore a 250 V. 
Esso deve essere realizzato in modo che, quando è in fun- 
zionamento a piena potenza, l’aereo possa esserne sconnesso 
e i terminali di uscita esserne messi in corto circuito senza 
che ne derivi alcun danno all’apparecchio. 


Sla 
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12. Trasniissione automatica. — Al trasmettitore deve essere 
associato un manipolatore automatico che inserito al posto 
del tasto, deve poter trasmettere a volontà, separatamente, 
crascuno dei seguenti segnali: 

a) 11 segnale di allarme, costituito da 1? linee della 
durata di 4 secondi, separate da spazi di 1 secondo; 

v) il segnale di soccorso S O S ripetuto tre volte seguito 
da una linea lunga. In futuro potrà richiedersi che tale tra- 
smissione sia sostituita dalla « chiamata di soccorso » costi- 
‘uita dal segnale di soccorso S O S ripetuto tre volte, dalla 
parola « DE » e dal nominativo della nave ripetuto tre volte, 
seguita da una linea lunga. 

In attesa di tale provvedimento è ammesso che il « se- 
snale di soccorso » sla ’sostituito dalla « chiamata di soc- 
COTSO né 

Per il segnale a) la tolleranza della lunghezza delle linee 
Ù degli spazi è di + 0,2 secondi e il dispositivo deve arre- 


starsi ed aprire il circuito del igasto depo non più di un minuto 


Jalla fine “del segnale a meno che non sia predisposto per 
tI IHUOVO TulizionaraGnto: 

Per il segnale ») la velocità di trasmissione sara non 
maggiore di 12 parole per minuto, la durata della linea lunga 
sara non inferiore a 20 secondi in modo che la durata del- 

. l'intera trasmissione del segnale b) sia di un minuto circa. 

Il dispositivo deve poi ripetere automaticamente con que- 
ste condizioni il segnale ) ‘dopo una pausa da 4 a 5 minuti 
e la irasmissione deve continuare ancorchè îa nave sia abban- 
dorata fino a che le batterie lo consentano. 

Deve essere previsto anche un sistema a Jack o un altro 
mezzo per commutare 1l dispositivo di manipolazione sul 
trasmettitore principale o su un apparecchio di prova. 

13. Aereo artificiale. — Il trasmettitore deve essere cor- 
redato di un aereo’ artificiale, di caratteristiche comprese fra 
quelle specificate nel paragrafo 5, capace di dissipare la piena 
potenza. L'aereo artificiale deve inoltre comprendere un indi- 
catore che segnali la presenza della corrente di alta fre 
quenza. 

14. Costruzione meccanica. La costruzione meccanica 
del trasmettitore deve essere eseguita a perfetta regola d’arte 
e con materiali idonei. Il montaggio deve essere faito in modo 
che le varie parti siano facilmente accessibili por le verifiche, 
le sostituzioni e le riparazioni. 

15. Strumenti di misura. — ll trasmettitore deve. essere 
corredato almeno di un amperometro d’aégreo. 


SEZIONE VI 
NORME PER I RICEVITORI NORMALI DI BORDO 


1. Le prosenti norme stabiliscono le esigenze minime ri- 
chieste per i ricevitori normali destinati a bordo delle navi 
e sono di base per l'approvazione dei prototipi degli appa- 
recchi. 

2. Bande di frequenza, — A bordo di tutte le navi che 
hanno l'obbligo dell'impianto radiotelegrafico deve essere si- 
stemato un impiantò ricevente capace di ricevere le seguenti 
bande di frequenza per i tipi di segnali a fianco indicati: 


100 -- 160 kc/s A; 
160 -- 1500 kc/s A, e A; 
1500 -- 4000 kc/s A; Ax e Ay 
4 + 265  Mce/s A,- As e Ag (vedi parte T, sez. I, 


art. I comma c) 


La scala dovrà essere opportunamente spaziata in modo 
di soddisfare alle condizioni del paragrafo 14. 

L’impianto ricevente può essere costituito da uno o più 
ricevitori, ognuno dei quali deve essere provvisto di una 
targa portante l'indicazione delie bande di frequenza rico- 
perte. 

3. Particolari costruttivi. — I ricevitori devono avere due 
comandi separati, uno per 11 guadagno di alta frequenza 
(sensibilità) e l’altro per 11 guadagno di bassa frequenza 
ivolume), devono avere un’uscita almeno per cuffia e, in 
iunzionamento normale, un sistema di alimentazione che 
esclude l’uso delie batterie di pile a secco. 

L'alimentazione a pile a secco è ammessa soltanto come 
11serva. 

4. Condizioni di esecuzione delle verifiche di cui ai suc- 
cesssv articoli. — Le prove sui ricevitori saranno effettuate 
applicando ad essi dei segnali a radiofrequenza per mezzo di 
appositi generatori tarati. 

Se non è detto altrimenti, 11 segnale di tipo A,, 
essere modulato al 30% a 400 c/s. 


deve 


La tensione a radiofrequenza di entrata sarà applicata 
attraverso un’antenna artificiale costituita come segue: 
per frequenze inferiori a 4 Mc/Ss: 
una resistenza di 10 ohm in serie con una capacità 
di valore compreso fra 200 e 600 uuF. 
per frequenze superiori a 4 Mc/s: 
una resistenza antiinduttiva di 75 ohm. 

La potenza resa in uscita sarà misurata su una resistenza 
approssimativamente eguale all'impendenza che ha la cuffia 
di corredo a 1000 c/s. La potenza normale di uscita sarà di 
1mwW. 

5. Condizioni di servizio. — I ricevitori devono conservare 
la loro piena efficienza in condizioni ambiente di aria ma- 
riné? di temperatura compresa tra 0° e 50° C, di umidità fino 
al 90 %, e devono altresì conservare la piena efficienza dopo 
una prova di scuotimento in una qualsiasi direzione delle tre 
dimensioni. Le vibrazioni avranno un’ampiezza di -| 1,5 mm 
vna frequenza variabile fra 0 e 12,5 c/s e una durata di 5 mi- 
nuti per ciascuna delle tre dimensioni. L'apparato, per tale 
prova, sarà posto sul tavolo vibrante nella sua posizione di 
normale funzionamento. 

6. Selettività. --- La selettività globale del ricevitore, si 
deve poter regolare in modo da assumere i valori sotio in- 
dicati: 


Selettività Attenuazione e relativo scarto di frequenza 
meno di 6 db più di 30 db | più di 60 db 

Larga . + 4 ke/se | +12. kce/fe| + 24 kc/s 
Media . . + 1,5 kefs | + $ ke/s! + 12 ke/s 
Stretta + 0,5 ke/s | + 2,5 ke/sl + 7kce/s , 
Strettissima . — + 0,75 ke/sf + 5 kc/s 

I ricevitori che lavorano nella gamma 100 -- 160 kc/s 
devono possedere la selettività stretta e strettissima. 

Quelli che lavorano nella gamma 160 kc/s -+ 4 Mc/s de- 
vono possedere la seleitività media e stretia. 

Quelli che lavorano nelia gamma 4 -= 25 Mc/s devono 


possedere la selettività stretta, media e larga. 
I rapporti di interferenza immagine devono essere supe- 
riori ai seguenti valori: 


Rapporto d’immagine 


Frequenza da ricevere 


100 kc/s — 4 Mc/s 60 db 
4 Me/s — 10 Mc/s 40 db 
, @ltre 10 Mce/s 25 db 


11 rapporto d’interferenza sulla frequenza intermedia deve 
essere in ogni caso maggiore di 60 db. 

7. Sensibilità. -- L'uscita normale di cui al paragrafo 4 
deve potersi ottenere con qualunque regolazione di selettività 
con controllo automatico di sensibilità escluso e incluso ap- 
plicando una tensione di entrata non superiore ai seguenti 
valori: 


Segnale d'entrata 


massimo di tino 
massimo di tipo A) 


Frequenza 


100 — 160 kc/s 30 uV _ 

160 - 1500 kc/s 10 uV 30 uV 
1,5 — 16 Mc/s 3 uV 10 uV 
15 -- 25 Mce/s 10 uV 30 pV 


8. Rapporio segnale disturbo. — In ricezione di segnale 
di tipo A, e di tipo A, dei valori specificati nel paragrafo 
precedente e coi comandi di guadagno regolati per l'uscita 
normale, il rapporto segnale disturbo non deve essere infe- 
riore ai seguenti valori: 
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Frequenza Selettività ROnO Ello 
100 -- 160 kc/s stretta 10 db 
160 - 1500 kc/s media 10 db 
1,5 + 4 Mc/s larga 10 db 
4 — 10 Me/s larga 20 db 
10 — 25 Me/s larga 25 db 
Nel rumore si considerano comprese eventuali oscillazioni 


parassite. 

9. Controllo automatico di sensibilità. — Il ricevitore deve 
possedere un controllo automatico di sensibilità efficiente per 
Segnali A, A, A, a tutte le frequenze comprese fra 1,5 e 25 Mc/s. 
Il controllo automatico deve essere tale che: 

a) un aumento del segnale d’ingresso di 20 db migliori 
11 rapporto segnale/rumore di almeno 15 db; 

b) un aumento del segnale d’ingresso di 60 db non debba 
fare aumentare il segnale di uscita di più di 10 db; 

c) la costante di tempo di carica del controllo automa- 
tico sia di circa 0,1 sec. e quella di scarica di circa 1,sec. 

10. Bloccaggio e iransmodulazione: 

a) l'uscita normale del ricevitore, accordato su frequenze 
comprese fra 160 kc/s e 25 Mc/s nella posizione di selettività 
media e di controllo automatico incluso, ottenuta con un 
segnale d’ingresso di tipo A, di 1000 pV. non deve aumentare 
ad oltre il doppio, per la simultanea applicazione di un se- 
gnale di tipo A, di 0,1 V e di frequenza spostata di -|-10 kc/s 
rispetto a quella di accordo; 

db) l'uscita normale del ricevitore, accordato su fre- 
quenze comprese fra 100 e 160 kc/s nella posizione di selet- 
tività stretta e con il controllo automatico escluso, ottenuta 
con un segnale di tipo A, di 30 yV non deve aumentare ad 
oltre il doppio, per la simultanea applicazione di un secondo 
segnale di tipo A, di 3 mV e di frequenza spostata di +7 kc/s 
rispetto a quella” di accordo; 

c) col ricevitore regolato come in a) e avendo tolto la 
modulazione del segnale desiderato, l'applicazione simultanea 
di un segnale di tipo A, del valore di 30 mV e di frequenza 
+ 10 kc/s differente da quella del segnale desiderato, non 
deve produrre una uscita di valore superiore a 1/1000 (— 30 db) 
della uscita normale. 

11. Intermodulazione. — Si regoli il ricevitore a selettività 
media e a controllo automatico di sensibilità escluso, in modo 
da dare l’uscita normale con un segnale d’ingresso desiderato 
di tipo A, del valore di 30 yV ed una frequenza compresa 
fra 160 — 550 kc/s. 

Tolto il segnale d’entrata si applichino simultaneamente 
due segnali interferenti l’uno di tipo A, e l’altro di tipo A,, 
di frequenza la cui somma o differenza eguagli la frequenza 
desiderata; quando l’intensità di ciascuno dei due segnali sia 
di 0,3 V e ciascuno di essi da solo non produca uscita apprez- 
zabile, l'uscita predetta non deve risultare superiore a quella 
normale. 

12. Fedeltà — Col ricevitore regolato per un uscita non 
superiore a quella normale e selettività larga, in ricezione 
di seguale iipo A, di frequenza superiore a 1500 kc/s il livello 
di uscita ad audio frequenza non deve variare più di 8 db 
quando la frequenza di modulazione varia fra 300 — 2500 c/s. 

13. Distorsione non lineare. — 1l contenuto totale di armo- 
niche non deve superare il 5% se l'uscita non supera quella 
normale, essendo il ricevitore regolato, col controllo auto- 
matico di sensibilità incluso, per ricevere un segnale della 
frequenza di 1 Mc/s d’intensità compresa fra 30 uV e 10 mV, 
modulato sinusoidalmente al 30% a 400 c/s. 

Se la profondità di modulazione è portata all’80%, 
contenuto totale di armoniche non deve superare il 15%. 

14. Slittamento della sintonia e stabilità. — Dopo aver 
tenuto acceso il ricevitore per cinque minuti, la frequenza 
di sintonia non deve cambiare in qualsiasi successivo inter- 
vallo di cinque minuti più di quanto è riportato nella co- 
lonna A della tabella sotto riportata. 

Per variazioni della temperatura ambiente di 5° C fra 
0°C e 5000, che avvengonc dopo che il ricevitore è rimasto 
acceso per almeno 15 minuti, la frequenza di sintonia non 
deve variare più di quanto è indicato nella colonna B della 


tabella sotto riportata. Per variazioni del -+ 5% di ciascuna 
delle tensioni di alimentazione o della tensione: applicata 
all’alimentatoré associato al ricevitore, la frequenza di sin- 
tonia non deve cambiare più di quanto è indicato nella co- 
lonna A della tabella sotto riportata. 


4 B 


Frequenza 


parti su 104 parti su 104 


100 kc/s a 1,5 Mc/s 3 10 
1,5 Mc/s a 25 Mo/s 1 3 


15. Comando e scala di sintonia. — Il comando di sin- 
tonia deve essere attuato in modo da permettere sia la ri- 
cerca rapida della sintonia sia la regolazione fine, mediante 
verniero o altro sistema. 

Il comando fine deve avere una monopola di almeno 5 em 
di diametro ed una graduazione tale che, per ogni divisione, 
la frequenza di sintonia vari non più dei valori seguenti: 


Variazioni della frequenza per 


Frequenza grado: parti su 10* 


Ù 


100 kc/s a 1,5 Mc/s 3 
1,5 Mce/s a 25 Mc/s 


L’errore di frequenza dovuto al lasco meccanico non deve 
superare lo scarto corrispondente ad una divisione. 

Il ricevitore, deve essere provvisto di scala graduata tale 
che la variazione di frequenza sia di non più di 4% per ogni 


‘centimetro, Le scale devono essere possibilmente tarate diret- 


tamente in frequenza. 

16: Stabilità ‘dell’oscillatore di nota. — Per segnali d’in- 
gresso di livello compreso. fra 20 e S0 db al di sopra di quelli 
indicati nel paragrafo 7, la frequenza dell’oscillatore di nota, 
inizialmente regolata ad 1 kc/s non deve variare di più di 
100 c/s, e per qualunque livello di entrata compreso nei limiti 
suddetti, deve essere sempre possibile ottenere una frequenza 
minima di battimento di 200 c/s ai due 405 del battimento 
Zero. 

1?. Dispositivo desensibilizzatore. — Il ricevitore che sia 


nacoanrintoa ad innsmottitara cha 1 ti i n 
associato ad un trasmettitore che lavori sulla stessa frequen 


za, deve essere provvisto di mezzi adeguati per ridurre la 
sua sensibilità quando il trasmettitore è a tasto abbassato, 
in modo da evitare danni; i dispositivi a ciò necessari devono 
però essere atti a perineitere l'ascolto dopo un tempo non 
superiore a 0,7 secondi dall’interruzione dell’emissione. 

18. Costruzione meccanica. — Il ricevitore deve essere 
costruito a perfetta regola d'arte e con materiali idonei, te- 
nute presenti le condizioni del paragrafo 4. . 

Il montaggio deve essere fatto in modo che le varie parti 
siano facilmente accessibili per le verifiche, le riparazioni 
e le sostituzioni. 

19. Soppressione deì disturbi. — Gli effetti dei disturbi 
impulsivi devono essere ridotti al minimo possibile mediante 
necessari mezzi: quali limitatori di cresta nel rivelatore e nel 
circuito di uscita, od altri appropriati dispositivi. 

Tali dispositivi si debbono poter includere ed escludere 
a volontà. . * 

20. Irradiazioni. — Eventuali irradiazioni generate dal ri- 
cevitore non devono produrre, nel normale servizio, un campo 
elettromagnetico di intensità superiore a 0,1 uV per metro, 
alla distanza di un miglio nautico. 


SEZIONE VII 
NORME PER I RADIOGONIOMETRI 


1. Le. presenti norme stabiliscono le esigenze minime ri- 
chieste per i radiogoniometri destinati al servizio a bordo 
delle navi, esse ‘sono di base per VEDDEONIZIOne degli appa- 
recchi stessi. . 

2° Generalità. — L'apparecchio rallivednivnveto deve 
consistere in un ricevitore associato con un aereo direttivo 
capace di fornire direzione e senso. Il ricevitore deve essere 
atto a ricevere segnali dei tipi A, e A, nella gamma di fre. 
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quenza #55 — 535 kc/s. Il ricevitore deve possedere un con- 
trollo di sensibilità e deve essere equipaggiato per la rice- 
zione n cuîfia. 

3, Condizioni di servizio. — Il ricevitore deve conservare 
la sua piena efficienza in condizioni ambiente di aria marina 
di temperatura compresa fra 0° e 500 C e di umidità fino al 
90%: deve altresì conservare la piena efficienza dopo una 
prova di scuotimento in una qualsiasi direzione delle tre 
dimensioni, le vibrazioni avranno un'ampiezza di + 1,5 mm, 
una frequenza variabile fra 0 e 12,5 c/s e una durata di 5 mi- 
nuti per ciascuna delle tre dimensioni. T’apparato, per tale 
prova, sara posto sul tavolo vibrante nella sua posizione di 
normale funzionamento. 

Le parti esposte. devono conservare inoltre la loro piena 
efficienza sotto l’azione di spruzzi, pioggia, grandine e neve 
e sotto l’azione del calore solare. 

4. Metodo di collaudo. — Càso per caso si scegliera, fra 
1 vari metodi di misura conosciuti per i ricevitori con antenna 
a telaio, quello che, a giudizio del collaudatore, meglio si 
presta all’apparecchio in esame. 

Qualora, il centro del telaio sia accessibile e le dimensioni 
MUSHE di, es50 Spello la tensione. a «radlofreguenza: Sa 
aCcUppiaia indulivamente al telaio, posta nello stesso gino 
e concenirica con esso. 

L’impedenza della bobina, misurata alla frequenza che si 
considera, deve essere almeno: 10 volte quella interna del 
generatore. 

La lunghezza della bobina deve essere minore del suo 
raggio e questo minore della decima parte del diametro del 
telaio 

Le prove si faranno normalmente alla frequenza di 300 
400 e 500 kc/s. 

5. Entrata ed uscita normali, —- Si considera tensione di 
entrata normale del ricevitore quella che si ha quando il 
telaio viene immerso in un campo polarizzato verticalmente 
uniforme, di intensità almeno pari a 50 uV/m. 

Nel caso dell’accoppiamento induttivo, di cul al prece- 
dente paragrafo e per telaio circolare, il valore equivalente 
del campo in microvolt per metro è dato dalla formula: 

ns 


v 
RR ni 

dove V è la tensione in microvolt fornita. dal generatore, f 

la frequenza in chilocicli al secondo, R il raggio del telaio 

in metri, n il numero delle spire della bobina, s la superficie 

di una spira in cm? ed L l’induttanza della bobina in uH. 

li livello di uscita normale è rappresentato dalla potenza 
di i mW su una resistenza d’uscita pari al modulo dell’impe- 
denza dinamica della cuffia alla frequenza di 1000 c/s. 

6. Selettività globale. — Il ricevitore deve possedere ile 
seguenti caratteristiche di selettività: 

banda con attenuazione inferiore di 6 db 2 kc/s massimo 
banda con attenuazione superiore di 30 db 8 kc/s 
banda con attenuazione superiore di 60 db 16 kc/s 
banda con attenuazione superiore di 90 db 32 kc/s 

Ai di fuori dell'ultimo limite suddetto, l’aitenuazione deve 
essere maggiore di 90 db, eccezione fatta per la frequenza 
immagine, per la quale Yattenuazione non deve essere infe- 
riore a 80 db. 

7. Amplificazione. — l’amplificazione del ricevitore deve 
essere tale che il livello del rumore di fondo, in uscita, non 
sta superiore a — 10 db rispetto all’uscita normale a qualunque 
frequenza della gamma ricoperta, allorchè i terminali di en- 
trata. sono chiusi su telaio 

8. Rapperto segnale disturbo. — La misura del rapporto 
segnale disturbo deve essere fatia col solo telaio inserito 
(essendo escluso l'aereo di senso) e le misure saranno eseguite 
con un generatore locale applicato come è detto nel para- 
grato 4, Con segnali di entrata di tipo A, e di intensità 
normale e con l'amplificazione regolata per l'uscita normale, 
il rapporto segnale disturbo ion deve essere minore di 20 db. 
Con segnali di tipo A, della stessa intensità, modulati al ‘30 % 
a 400 c/s il rapporto Segnale disturbo non deve essere minare 
di 10 db. In queste misure il filtro di nota, se c'è, deve essere 
escluso. Questi limiti devono essere rispettati tenendo conto 
anche di eventuali oscillazioni parassite del ricevitore. 

9. Interferenze. — Sia per segnali di tipo A, che per quelli 
di tipo A,, l'uscita non deve variare di più Qi 3 db per la 
presenza, a + 10 kc/s dalla frequenza della portante del 
segnale utile, di ‘un segnale interferente superiore almeno 
di 40 db rispetto a quello del segnale utile. 


Questa condizione deve essere soddisfatta a tutte le fre- 
quenze della gamma ricoperta e per tutte le intensità del 
segnale utile fino al limite di 50 db superiore all’entrata 
normale. Questa prova sarà eseguita con due generatori lo- 
cali aventi ciascuno un capo collegato alla massa e i capi 
isolati connessi ciascuno ad un capo della bobina di accop- 
piamento. 

10. Intermodulazione. — Con il ricevitore sintonizzato su 
una frequenza f compresa fra %55 e 535 kc/s per ricevere 
un segnale di intensità normale, modulato al 30 % a 400 c/s, 
l'intensità di due segnali disturbatori, le cui frequenze ab- 
biano la somma o la differenza uguale ad f, deve superare 
75 db rispetto al segnale utile per l'uscita normale, per otte- 
nere l'uscita normale stessa. 

Questa esigenza deve essere soddisfatta per ogni coppia di 
frequenze purchè nessuna di esse sia distanziata meno di 


50 ke/s da quella desiderata. 


m queste prove anche i segnali interferenti saranno mo 
dulati al 30% a 400 c/s e applicati come detto al paragrafo 9. 

11. Stabilità di sintonia e di uscita. — Acceso il ricevitore 
per 5 minuti accordato su una frequenza qualunque fra 255 
e 535 ke/s, essc non deve variare di sintonia di più dell'1%, 
per ogni intervallo di 5 minuti. 

Per una variazione di 5°C nella temperatura, compresa 
fra 0° e 50° €, che avvenga dopo che il ricevitore è stato 
acceso per un considerevole tempo, la sintonia non deve 
variare più dell’1%,. 

Il cambiamento del 5% in una delle tensioni di alimen- 
tazione o della tensione dell’alimentatore associato, non deve 
produrre nella sintonia uno scarto di frequenza superiore a 
3/10.009. 

12. Scala di sintonia. — In nessun punto della scala di 
sintonia l'intervallo di 1 mm deve corrispondere ad un cam- 
biamento di frequenza maggiore di 3 kc/s. La graduazione 
deve permettere la lettura almeno di 3 in 3 kc/s. 

13. Stabilità dell'oscÙlatore di nota. — Variando il se- 
gnale di entrata entro 60 db al di sopra della entrata normale, 
la frequenza del battimento inizialmente regolata a 1000 c/s 
non deve variare di più di 100 c/s e qualunque sia il livello 
di entrata deve essere possibile ottenere una nota di baiti- 
mento di 200 c/s sia. a destra che, a sinistra del battimento 
zero. 

14. Precisione dei rilevamenti. — Facendo misure in loca- 
lità idonee e dopn corretti gli errori di sito, l'indicazione del 
rilevamento deve risultare esatta a meno di 1 grado. 

Ciò deve avvenire per tutte le frequenze di servizio e per 
tutti i 360 gradi della scala degli azimut con segnali di tipo A, 
modulati con profondità variabile dall'80% al 100% i cui 
campi siano polarizzati verticalmente di intensità circa di 
100 u V/m. 

Qualità dei minimi. — Nelle condizioni del paragra- 
fo 14, ma con intensità di campo sufficiente ad assicurare 
un rapporto minimo segnale/rumore di 50 ‘db quando l’aereo 
è orientato per la massima intensità, deviazioni dalla posi- 
zione di minimo di 5° e di 90°, nell’uno e nell’altro senso, 
devono causare un aumento dell'uscita non inferiore a 18 db 
e a 35 db rispettivamente. 

Questa esigenza deve essere soddisfatta per tutte le fre- 
quenze della zamma di servizio. 

16. Efficienza dell’indicatore di senso. — Con l'apparecchio 
predisposto per la determinazione del senso e nelle condi. 


‘zioni specificate al paragrafo 15 però con intensità di campo 


sufficiente ad assicurare 30 db di rapporto segnale/rumore 
in corrispondenza della massima uscita, l'apparecchio deve 
soddisfare ai seguenti requisiti: 

il livello di uscita minimo bassa frequenza deve essere di 
almeno 14 db inferiore al livello ottenuto quando l’aereo è 
regolato a 180° + 10° dalla direzione corrispondente a questo 
minimo. 

» 17. Fedeltà. — ll livello 
deve variare più di 8 db 
varia fra 300 e 1500 c/s. 

In questa prova il segnale d’ingresso può avere qualun- 
que intensità e qualunque profondità di modulazione purchè 
permetta di ottenere l'uscita normale. 

18. Costruzione meccanica. — Sotto tutti i riguardi la 
costruzione meccanica e la finitura devono essere fatte -a per- 
fetta regola d'arte ed il montaggio deve essere tale che tutte 
le parti siano facilmente accessibili per le verifiche, le ripa- 
razioni e le sostituzioni. 


di uscita ad audio frequenza non 
quando la frequenza modnlante 
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19. Irradiazioni. — Eventuali 1irradiazioni generate dal 
ricevitore non devono produrre, nel normale servizio, un 
campo elettromagnetico di mtensità superiore a 0,1 pV/m 
‘alla distanza di un miglio nautico. 


SEZIONE VIII 
NORME PER I RICEVITORI DI SOCCORSO CON ALTOPARLANTE 


1. Le presenti norme stabiliscono le esigenze mimime ri- 
chieste per i ricevitori di soccorso con altoparlante destinati 
a bordo delle navi e sono di base per l'approvazione dei 
prototipi degli apparecchi. 

2. Generulità. — Il ricevitore deve essere atto a ricevere 
onde di tipo A, nella banda 488 + 513 kc/s. Non deve avere 
comandi di sintonia ma una regolazione semifissa, aggiu- 
stata inizialmente dal costruttore. Il ricevitore deve avere 
regolazione di volume ed essere equipaggiato con altopar- 
lante e presa per cuffia. 

Questo ricevitore prò essere quello dell’autoallarme, pur- 
chè esso soddisfi anche alle presenti norme. 

3. La potenza normale di uscità deve essere di 50 mW su 
carico resistivo equivalente a quello dell'altoparlante. La po- 
tenza massima di uscita non deve essere inferiore ad 1 walt. 

4. “Sensibilità. — Per onde tipo A,, modulata al 30% a 
400 c/s la iensione all'ingresso non deve essere superiore a 
100 wV per ottenere la potenza di uscita normale con un 
rapporto segnale/rumore non inferiore a 20 db. 

5. Selettività. — L’attenuazione riferita all’ampiezza a 500 
kc/s deve essere nei limiti sottoindicati: 

a -- 13 kc/s inferiore a 4 db; 
a - 25 kc/s superiore a 30 db; 
a -| 50 ke/s superiore a 60 db. 

6. Il rapporto d'interferenza per la media frequenza non 
deve essere inferiore a 40 db. 

". Applicando all’ingresso del ricevitore un segnale di 
tipo A, di 1 mW di ‘ampiezza ed avente la frequenza di 500 
kc/s e regolando il ricevitore per l’uscita normale, questa non 
deve variare più di 3 db se viene applicato all'ingresso un 
altro segnale tipo A, d'intensità di 0,1 V a frequenza di 440 
kc/s oppure di 560 kc/s, 

8. Modulazione incrociata. — Un segnale interferente di 
tipo A, sulle frequenze di 425 o di 575 kc/s dell'intensità di 
30 mV, deve produrre un uscita inferiore di — 30 db rispetto 
alla uscita normale, cuando 1l ricevitore sla regolato per 
l'uscita normale stessa con segnale di tipo A, di 1 mV, con- 
temporaneamente applicato, in cul e soppressa la modula- 
zione. 

9. Intermodulazione. — Essendo ii ricevitore regolato per 
l'uscita normale, con segnale d’ingresso di 100 uV, l’appli 
cazione simultanea di due segnali di tipo A, 0 A, le cui fre- 
quenze abbiano la somma o la differenza uguale a 500 kc/s 
ed una intensità di 0,3 V, non deve produrre una uscita 
superiore a quella normale. 

10. Il ricevitore deve essere provvisto di mezzi atti -a 
ridurre la sensibilità durante la ricezione di segnali intensi, 
ed atti a prevenire guasti quando il trasmettitore è in fun- 
zione su 500 kc/s. . 

11. Stabilità di sintonia e di uscita. — I valori di cui al 
paragrafe 3 si devono ottenere, in permanenza, a partire da 
5 minuti dopo che l'apparecchio è stato acceso, purchè la 
temperatura ambiente sia compresa fra 0° e 50° C e la 
tensione di alimentazione non scarti di oltre il -| 5% dal 
valore nominale. 

12. Costruzione meccanica. — La costruzione meccanica 
‘del ricevitore deve essere eseguita a perfetta regola d’arte, 
con materiali idonei, e il montaggio deve essere tale da per- 
mettere una, facile accessibilità di tutte le parti. 

13. Fedeltà. — L'uscita non deve variare più di 8 db, 
quando il segnale d'ingresso, d’intensità costante, e modu- 
lato a profondità costante con frequenze comprese fra 450 e 
13950 c/s. 

14 Condizioni di servizio. — Il ricevitore deve conservare 
la sua piena efficienza in condizioni ambienti di aria marina, 
di temperatura compresa fra 0° e 50° C e di umidità fino 
al 90%; esso deve altresì conservare la piena efficienza dopo 
una prova di scuotimento in una qualsiasi direzione delle 
tre dimensioni, le vibrazioni avranno un’ampiezza di + 1,5 
mm, uha frequenza variabile fra-0 e 12,5 c/s, e una durata di 
5 minuti per ciascuna delle tre dimensioni. L'apparato, per 
tale prova, sarà posto sul tavolo vibrante nella sua posizione 
di normale funzionamento. 


15. Irradiazioni. — Eventuali irradiazioni generate dal 
ricevitore non devono produrre nel normale servizio, un cam- 
po elettromagnetico superiore a 0,1 microvoli per metro alla 
distanza di un miglio nautico. 


SEZIONE JX 
NORME PER I RICEVITORI DI AUTOALLARME 


1. Le presenti norme stabiliscono le esigenze minime ri- 
chieste per i ricevitori di autoallarme, destinati agli impianti 
a bordo delle navi. 

Esse sono di base per l'approvazione dei prototipi degli 
apparecchi. 

2. Il ricevitore di autoallarme sàrà costituito: 

a) da un ricevitore radiotelegrafico, aito a ricevere onde 
di tipo A, o B nella gamma di frequenza 490 — 510 kcf; 

lt) da un organo selettore atto a discriminare il segnale 
di allarme da ogni aliro segnale ‘e a provocare il funziona- 
mento di appositi avvisatori sonori; 

c) da almeno ire avvisatori sonori, dei quali uno posto 
nella cabina radio, uno nella cabina alloggio del marconista 
e un terzo sul ponte di comando, 

3. L'apparecchio deve essere realizzato in modo che gli 
avvisatori sonori entrino in funzione quando esso non sia 
in condizioni di poter funzionare correttamente. 

Al fine di eseguire prove periodiche di funzionamento, 
l'apparecchio deve comprendere un generatore regolato sulla 
frequenza di 500 kc/s, con dispositivo di manipolazione capace 
di fare emettere un segnale di allarme della tensione di 


100 uV ai morsetti d’ingresso del ricevitore. 


4. Condizioni di servizio. — L’apparecchio dovrà conser- 
vare la piena efficienza in condizioni persistenti di ambiente 
di aria marina a temperatura compresa fra 0° e 50° C e umi- 
dità fino al 90%; esso dovrà superare una prova di scuoti- 
mento in ciascuna direzione delle tre dimensioni, di ampiezza 
di vibrazioni 4-1,5 nim a frequenza .compresa fra 0 e 12,5 c/s 
di durata 5 minuti per ciascuna delle tre dimensioni. L’appa- 
rato. per tale prova, sarà posto sul tavolo vibrante nella sua 
posizione di normale funzionamento. } 

5. Sensibilità e selettività. — La sensibilità del ricevitore 
deve essere almeno tale da permettere il corretto funziona- 
mento dell'apparecchio quando la tensione ad alta frequenza, 
modulata al 30% con frequenza compresa tra 450 e 1350 c/S 
applicata ai morsetti sia di 100 uV. con rapporto segnale, 
disturho non inferiore a 14 db. 

La selettività deve essere tale che l'apparecchio conservi 
una sensibilità praticamente costante entro +8 kc/s intorno 
a 500 kc/s una attenuazione non inferiore a 30 db a + 25 kc/s 
e un'attenuazione non inferiore a 60 db a + 50 kc/s. 

6. L'apparecchio deve. entrare in funzione senza regola- 
zione manuale dopo le. prime tre linee del segnale di allarme, 
anche quando la durata di esse vari da 3,5 secondi a circa 
6 secondi e la durata degli intervalli vari fra 1,5 secondi 
a 0,01 secondi. . 

?. Tutti gli avvisatori sonori dovranno entrare in funzio- 
namento continuativo dopo che il ricevitore sarà stato messo 
in funzione dal segnale di allarme, ritornando nelle condi- 
zioni di silenzio solo quando il ricevitore sia stato messo in 
condizioni di riposo, oppure mercè la manovra di un inter- 
ruttore, sistemato nella cabina radio, che aprirà contempo- 
raneamente i circuiti di tutti gli avvisatori sonori. 

8. Irradiazioni. — Eventuali irradiazioni generate dal ri 
cevitore non devono produrre, nel normale servizio, un campo 
elettromagnetico di intensità superiore a 0,1 yuV/m, alla di- 
stanza di un miglio nautico. 

9. L'approvazione del prototipo dell'apparecchio di auto- 
allarme verrà subordinata all'esito di prove di funzionamento 
pratico. 

SEZIONE X 


RICETRASMETTITORI FISSI PER LE IMBARCAZIONI 
DI SALVATAGGIO 


1. Le presenti norme stabiliscono le esigenze minime ri 
chieste per i ricetrasmettitori destinati a bordo delle imbar- 
cazioni di salvataggio e sono di base per l'approvazione dei 
prototipi degli apparecchi. 

2. L'apparecchio deve essere realizzato in modo che possa 
essere usato da persona non esperta. 

Il trasmettitore deve essere atto a trasmetiere in perma- 
nenza onde di tipo A, sulle frequenze singole di 500 kc/s e 
di 8364 kc/s. Il ricevitore deve essere atto a ricevere segnali 
di tipo A, e A, nelle bande di frequenza 485 -- 515 kc/s e 8266 
+ 8745 kc/s. 


NORME PER I 
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3, Condizioni di servizio. il ricetrasmettitore dovrà 
essere a perfetta tenuta stagna in modo da conservare la sua 
piena efficienza dopo una prova di immersione in acqua di 
mare della durata di 1 minuto. Esso dovrà superare una prova 
di scuotimento, in ciascuna direzione delle tre dimensioni, di 
ampiezza di vibrazione di + 15 mm a frequenza compresa 
fra 0 e 12,5 c/s per la durata di 5 minuti per ciascuna delle 
tre dimensioni. L'apparato, per tale prova, sarà posto sul 
tavolo vibrante nella sua posizione di normale funzionamento. 

4. Potenza del trasmettitore. — La potenza resa del tra- 
smettitore sarà quella dissipata: 

a) su un carico artificiale custituito da una resistenza 
antinduttiva di 10 ohm in serie con una capacità di 150 pF. 
per la frequenza di 500 kc/s; 

b) su un carico artificiale costituito da una resistenza 
antinduttiva di 40 ohm in serie con una capacità di 300 pF. 
per la frequenza di” 8364 "0/8: 


ciascuna delle frequenze di lavoro. 
. 5. Tolleranza di frequenza. — La tolleranza di frequenza 
del trasmettitore dovrà essere contenuta entro + 0,5% per 


l'onda di 500 kc/s et 0, 02% per l’onda di 8364 kc/s. 


pa 
6. Modutazione. — La "profondità di modulazione dovrà 


essere non inferiore al 70% e linviluppo di modulazione 
quanto più possibile prossima alla forma rettangolare; la 
frequenza di modulazione dovrà essere compresa tra 450 e 
1350 c/s. 

?. Manipolazione. — 11 trasmettitore dovrà poter essere 
manipolato a volontà sia manualmente che con dispositivo 
automatico con velocità fino a 15 baud (circa 18 parole al 
minuto). 

Il manipolatore automatico dovrà essere atto a produrre 
uno di seguito all’altro: 

a) 1l segnale di allarme, costituito da 12 linee della 
durata di 4 secondi separate da spazi di 1 secondo; 

b) il segnale di soccorso S O S ripetuto tre volte, seguito 
da una linea lunga. in futuro potrà richiedersi che tale tra- 
smissione sla sostituita dalla chiamata di soccorso, costituita 
dal segnale di soccorso S O S ripetuto tre volte, dalla parola 
« DE » e dal nominativo della imbarcazione di salvataggio 
(nominativo della nave seguito da due cifre) ripetuto tre 
volte, seguita da una linea lunga. In attesa di tale provvedi. 
mento è ammesso che il « segnale di soccorso » sia sostituito 
dalla, « chiamata di soccorso ». 

Per il segnale a) la tolleranza delle linee e degli spazi 
e di + 0,2 secondi. 

‘Per il segnale bd) la velocità di trasmissione sarà non 
maggiore di 12 parole per minuto, la durata della linea lunga 
sara non inferiore a 20 secondi in modo che la durata della 
intera trasmissione del segnale b) sia di 1 minuto circa. 

L'inizio del segnale a) dovrà avvenire dopo almeno 25 se- 
condi dalla messa in funzione e tra la fine del segnale a) e 
l’inizio del segnale bd) dovrà intercorrere un intervallo di 
10 secondi. 

Il dispositivo dovrà poi ripetere automaticamente con que- 
ste condizioni il messaggio dopo una pausa da 4 a 5 minuti 
e la trasmissione dovrà continuare fino a che le batterie di 
alimentazione lo consentano. 

&. Sensibilità e selettività del ricevitore. — La sensibilità 
del ricevitore non dovrà essere inferiore a 100 puV su cia- 
scuna delle frequenze. Essa sarà misurata con segnale di 
tipo A, modulata al 30% a 400 c/s per una uscita di 1 mW 
su 4000) ohm e con rapporto segnale disturbo di 14 db misu- 
rato con e senza segnale. 

La selettività del ricevitore sarà tale che l’attenuazione 
risulti inferiore a 6 db per uno scarto di | 4kc/s non minore 
sai 20 Ah per uno scarto di 120 ke/s. non minore di 60 db 


Ui VU Ubv PU ULOo SCurto Gi —prv 50/5, non 


per uno scarto di | 50 kc/s. 

. 9. Aerei. — L'apparato dovrà essere corredato di un aereo 
di tipo fisso comprendente anche i supporti necessari per la 
sua installazione ad un altezza non inferiore a 3 metri dal 
livello del mare e possibilmente di un secondo aereo innal- 
zabile mediante un cervo volante o un palione. 

L'apparato dovrà inoltre essere corredaio di un aereo 
artificiale avente le caratteristiche .indicate nel paragrafo 4 
per l’aereo artificiale relativo alla frequenza di 500 Ei tale 
aereo dovrà comprendere un indicatore che segnali la pre- 
senza della corrente di A.F. 

10. Alimentazione. — L'alimentazione dell'apparato sarà 
fatta integralmente mediante una batteria di accumulatori 
adeguatamente protetta dagli spruzzi di acqua marina. di 
capacità tale da permettere 11 funzionamento continuativo 
dell'apparato a tasto abbassato per un periodo non minore 


di 4 ore. Se l'imbarcazione possiede anche il proiettore ali- 
mentato dalla medesima sorgente di energia, questa deve 
essere di capacità tale da assicurare il funzionamento della 
stazione radio’ per la durata suddetta. 

Devono inoltre essere previsti i mezzi adatti per caricare 
la suddetta batteria e dall'impianto elettrico della nave e con 
i mezzi a bordo dell’imbarcazione di salvataggio. 


SEZIONE XI 


NORME PER I RICETRASMETTITORI PORTATILI PER LE IMBARCAZIONI 
DI SALVATAGGIO 


1. Le presenti norme stabiliscono le esigenze minime ri- 
chieste per i ricetrasmettitori portatili destinati a bordo delle 
imbarcazioni di salvataggio e sono di base per l’approva- 
zione dei prototipi degli apparecchi. 

2. L’ apparecchio deve essere realizzato in modo che possa 
essere usalo da persona non esperta. 

Il trasmettitore deve essere atto a trasmettere in perma- 
nenza onde di tipo A, sulle frequenze singole di 500 kc/s e 
di 8364 kc/s. Il ricevitore deve essere atto a ricevere. segnali 
di tipo A, e A, nella gamma di frequenza 485 -- 515 kc/s. 
n consigliabile” che esso sia eventualmente atto a ricevere 
segnali di tipo A, e A, anche nella gamma di frequenza 8266 
= 8745 kc/s. 

3. Condizioni di servizio, — Il ricetrasmettitore dovrà es- 
sere a perfetta tenuta stagna in modo ‘da tonservare la sua. 
piena efficienza dopo una prova di immersione in acqua di 
mare della durata di 30 minuti. Esso dovrà superare una 
‘prova di scuotimento, in ciascuna direzione delle tre dimen- 
sioni, di ampiezza di vibrazioni di 4 1,5 mm a frequenza 
compresa fra 0 e 12,5 c/s per la dyrata di 5 minuti per cia- 
scuna delle tre dimensioni. L'apparato, per tale pruva, sarà 
posto sul tavolc vibrante nella sua posizione di normale 
funzionamento. 

L’apparecchio dovrà essere facilmente trasportabile, dovrà 
poter galleggiare in acqua di mare ed essere tale che sia 
possibile di gettarlo in mare senza che subisca danni. 

4. Potenza del trasmetiitore. — La potenza resa del tra- 
smettitore sarà quella dissipata: 

a) su un carico artificiale costituito da una resistenza 
antinduttiva di 10 ohm in serie con una Canada di 150 pF. 
per: la frequenza. di 500 ke/s; -- - 

D) su un carico artificiale costituito da una resistenza 
antinduttiva di 4) ohm in serie con una capacità di 300 pF. 
per la frequenza di 8364 kc/s. 

La potenza resa dovrà risultare non inferiore a 
ciascuna delle frequenze di lavoro. 

5. Tolleranza di frequenzu. — La tolleranza di frequenza 
garantita dal trasmettitore dovrà essere del 0,5% per l’onda 
di 500 kc/s e 0,02% per l’onda di 8364 kc/s. 

6. Modulazione. — La profondità di modulazione dovrà 
essere non inferiore all'809, la frequenza di modulazione 
dovrà essere compresa. fra 450 e 1350 c/S e l’inviluppo di mo- 
dulazione quanto più possibile prossimo alla forma rettan- 
golare. 

?. Manipolazione. — Il trasmettitore dovrà poter essere 
manipolato a volonià sia manualmente chie con dispositivo 
automatico con velocità fino a 15 baud (circa 18 parole al 
minuto). 

Il: manipolatore automatico dovrà essere atto a produrre, 
emessi uno di seguito all’altro: 

a) il segnale di allarme, costituito da 12 linee della 
durata di 4 secondi separate da LD di 1 secondo;. 

b) il segnale di soccorso S O S, ripetuto tre volte, se- 
guito da una lunga linea. 

Per il segnale na) la tolleranza delle linee e degli spazi 
è di + 0,2 secondi, per il segnale bd) la velocità di trasmissione 
sarà non maggiore di 12 parole per minuto, la durata della 
lunga linea sarà non inferiore a 20 secondi e la durata del 
segnale d) sarà di un minuto circa. 

L'inizio del segnale a) dovrà avvenire dopo 25 secondi 
dalia 1uessa in funzione e tra la fine del segnale a)-co l'inizio 
del segnale VU) dovrà intercorrere un intervallo di 10 secondi. 

Il “dispositivo deve essere tale che dopo 5 secondi circa 
dalla fine del segnale di: soccorso esso interrompa la tra- 
smissione se non venga nuovamente azionato. 

8. Sensibilità e selettività del ricevitore. — La sensibilità 
del ricevitore non dovrà essere inferiore a 100 pV su cia- 
scuna delle frequenze, Essa sarà misurata con segnale di 
tipo A, modulato al 30% a 400 c/s per una uscita di 1 mW su 
4000 ohm e con rapporto segnale/disturbo di 14 db misurato 
con e senza segnale. 
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La selettività del ricevitore sarà tale che l’attenuazione 
risulti inferiore a 6 db per uno scarto di + 4 kc/s, non minore 
di 30 db per uno scarto di | 20 ke/s, non minore di 60 db 
per uno scarto di + 50 kc/s. 

9. Aerei. — L'apparato dovrà essere corredato di un aereo 
a stilo e di un aereo a treccia atto ad essére sostenuto dal- 
l'albero dell'imbarcazione di salvataggio alla maggiore altez- 
za possibile. 

L'apparato dovrà inoltre possedere un proprio aereo arti- 
ficiale avente le caratteristiche indicate nel paragrafo 4 per 
11 carico artificiale relativo all’onda media; tale aereo dovrà 
comprendere un indicatore che segnali la presenza della cor- 
rente di A.F. 

10. Alimentazione. — L'apparato dovrà essere alimentato 
preferibilmente mediante un generatore a mano. Nel caso 
che: sia alimentato con batterie, queste dovranno essere di 
tipo stagno e di capacità tale da permettere un funzionamento 
continuativo dell'apparato a tasto abbassato per un periodo 
non minore di 4 ore. 


SEZIONE XII 


NORME PEB I RICETRASMETTITURI RADIOTELEFONICI PER NAVI DA CARICO 
DI STAZZA LORDA INFERIORE A 1600 TONNELLATE 


1. Le presenti norme stabiliscono le esigenze minime ri- 
chieste per i ricetrasmettitori radiotelefonici destinati a bordo 
delle navi per le quali detti apparecchi sono obbligatori e 
sono di base per l'approvazione dei prototipi degli apparecchi. 

2. Il trasmettitore deve essere atto a trasmettere onde di 
tipo A,, sulla frequenza di 2182 kc/s e su almeno due altre 
frequenze che cadano nelle bande comprese fra 1605 e 2850 
kc/s nelle quali è autorizzata la radiotelefonia. 

E' ammessa anche l’emissione di onde tipo A, nelle bande 
ai frequenza previste per la radiotelefonia ad onde corte del 
servizio mobile marittimo. 

Le frequenze devono essere stabilizzate da quarzi pie- 
zoelettrici o da altri sistemi equivalenti di tipo approvato. 

Il ricevitore deve essere atto a ricevere segnali modulati 
nella gamma di frequenza 1605 -- 2850 kc/s ed eventualmente 
nelle bande di frequenza ad onde corte sopra menzionate. 

3. Condizioni di servizio. Il ricetrasmettitore dovrà 
conservare la sua piena efficienza in condizioni persistenti 
di ambiente di aria marina a temperatura compresa tra 0° 
e 500 C e umidità fino a 90%. Esso dovrà inoltre subire ‘una 
prova di scuotimento in ciascuna direzione delle tre dimen- 
sioni, di ampiezza di vibrazioni + 1,5 mm a frequenza com- 
presa fra 0 e 12,5 c/s della durata di 5 minuti per ciascuna 
delle tre dimensioni. L’apparato, per tale prova, sarà posto 
sul tavolo vibrante nella sua posizione di normale fun- 
zionamento. 

4. Ai fini del collaudo la potenza resa dal trasmettitore in 
onda portante sarà quella dissipata su un carico artificiale 
costituito da una resistenza antinduttiva del valore di 10 ohm 
In serie con una capacità del valore di 300 puF essa non deve 
essere superiore a 500 W e inferiore a 25 W. 

Se superiore a 25 W essa deve potersi ridurre fino a tale 
valore. 

5. Modulazione e distorsione. — La profondità di modu- 
lazione dovrà essere di almeno il 70 % per l'ampiezza mas- 
sima, di modulazione; la distorsione relativa deve essere ‘in- 
feriore al 5%; la Tedalia di +3 db rispetto a 1000 c/s, fra 
300 e 2500 c/s. 

Il rumore di fondo non dovrà essere superiore a 40 db 
rispetto al livello della massima percentuale di modulazione. 

6. Tolleranza di frequenza. — La tolleranza di frequenza 
del trasmettitore deve essere contenuta entro -+ 0,02 %. 

A tal fine su una qualsiasi delle onde di servizio devesi 
poter regolare la frequenza del MRO SIEAOre sul valore no- 
muinale a meno del 0,005 %. 

Regolato il tresmettitore dopo 5 minuti dalla messa in 
marcia la frequenza non deve variare di ‘oltre 0.01 % 
quando l’impedenza del carico vari tra 1 valori 0 (corto 
circuito) e infinito (circuito aperto), la tensione di alimen- 
tazione vari entro i limiti del + 10% e la variazione di 
temperatura si mantenga entro i limiti di 20°C. 

Le verifiche si faranno separatamente per le variazioni 
di tensione, di carico e di temperatura e si sommeranno 
gli scarti di frequenza supponendo che si verifichino circo- 
stanze tali che i tre contributi sì possano sommare. 

N. Frequenze parassite. — ll segnale di uscita può con- 
tenere oscillazioni parassite generate in una parte qualunque 
del trasmettitore, la cui potenza massima deve essere inferiore 
di almeno 40 db rispetto ‘alla potenza emessa sulla fonda- 
mentale. 


$. Il ricevitore dovrà avere una sensibilità di almeno 
25 uV misurata per onde di tipo A, modulate al 30 % 
400 c/s per una uscita di 50 mW su un’impedenza uguale a 
quella della bobina mobile dell’altoparlante, con un‘ rap- 
porto segnale/disturbo non inferiore a 20 dp. 

9. La selettività globale del ricevitore, quale si misura 

per un'uscita di 50 mW e con tensione di entrata variabile, 
deve assumere i valori sotto indicati: 


l’attenuazione deve essere inferiore di 6 db per 4- 2,5 kc/s; 
l’attenuazione deve essere superiore a 30 db per + 10 kc/s; 
l’attenuazione deve essere superiore a 60 db per + 20 kc/s. 


10. Relé dì commutazione e protezioni. — Il trasmettitore 
dovrà comprendere un dispositivo di commutazione trasmis- 
sione-ricezione azionato manualmente o dalla voce dell’ope- 
ratore il quale permetta il funzionamento dell'apparecchio 
in trasmissione e in ricezione entro il tempo massimo di 
2 secondi. 

© ricetrasmettitore deve comprendere inoltre interruttori 
di sicurezza sui portelli, i dispositivi di scarica dei conden- 
satori e tutti gli altri mezzi necessari per impedire l’accesso 
ad organi sotto alta tensione. Col termine «alta tensione » 
s'intende una tensione a bassa frequenza (escluso perciò la 
radiofrequenza) il cui valore massimo superi 250 V. 

L’apparecchio deve essere corredato di fusibili per proteg- 
gerlo dagli effetti di eccessive tensioni o correnti. 

Il trasmettitore dovrà essere realizzato in modo che, in 
funzionamento a piena potenza, l'aereo possa esserne scon- 
nesso e i terminali di uscita esserne messi in corto circuito, 
senza che ne derivi alcun danno all’apparecchio. 

11. Costruzione meccanica. Il ricetrasmettitore deve 
essere costruito a perfetta regola d’arte e con materiali idonei. ‘ 
lì montaggio deve essere fatto in modo che le varie parti 
siano facilmente accessibili per le verifiche, le riparazioni e 
le sostituzioni. 

12. Il trasmettitore deve essere corredato di un indicatore 
della corrente di aereo ed eventualmente di altri strumenti di 
misura utili per la sua regolazione, ° 

13. Irradiazioni. — Eventuali irradiazioni generate dal 
ricevitore non devono produrre nel normale servizio, un cam- 
po elettromagnetico di intensità superiore a 0,1 u V/m alla 
distanza di un miglio nautico. 


SEZIONE XIII 
NORME PER RICETRASMETTITORI RADIOTELEFONICI PER MOTOPESCHERECCI 
E PER NAVI DA CARICO INFERIORI A 500 TONNELLATE 


1. Le presenti norme stabiliscono le esigenze minime ri- 
chieste per i ricetrasmettitori radiotelefonici non obbligatori 
per motopescherecci e per navi da carico di stazza lorda infe- 
riore a 500 tonnellate, e sono di base per l'approvazione dei 
prototipi degli anparecchi, 

2. Il trasmettitore deve essere atto a trasmettere onde di 
tipo A, sulla frequenza di 2182 kc/s e su almeno due altre 
frequenze che cadano nella banda compresa tra 1605 e 2850 Kc/s 
nelle quali è autorizzata la radiotelefonia. 

E° ammessa anche l'emissione di un'onda di tipo A, nella 
banda. di frequenza degli $000 kc/s assegnata al servizio radio- 
telefonico mobile marittimo. ,Tali frequenze debbono essere 
stabilizzate da quarzi piezoelettrici o da altri sistemi equi- 
valenti di tipo approvato. 

Il ricevitore deve essere atto a ricevere segnali modulati 
nella banda 1603 -- 2850 kc/s ed eventualmente nella banda 
degli 8000 kc/s sopra menzionata. 

3. Condiziuni di servizio. — 11 ricetrasmettitore dovrà con- 
servare la sua piena efficienza in condizioni persistenti di 
ambiente di aria marina a temperatura compresa tra 0° 
e 50° C e di umidità fino al 90 %, esso dovrà inoltre superare 
una prova' di scuotimento in ciascuna direzione delle tre 
dimensioni, di ampiezza di vibrazioni { 1,5 mm a frequenza 
compresa fra 0 e 12,5 c/s e della durata di 5 minuti per cia- 
scuna delle tre dimensioni. L’apparato, per tale prova, sarà 
posto sul tavolo vibrante nella sua posizione di normale fun- 
zionamento. 

‘L'apparecchio deve essere contenuto in un cofano a tenura 
stagna in modo da essere protetto dagli spruzzi nei periodi 
di non utilizzazione. 

4. Ai fini fel collaudo la potenza resa dal trasmettitore 
in onda portante sarà quella dissipata su un carico artificiale 
costituito da una resistenza antinduttiva del valore di 10 ohm 
in serie con una capacità del valore di 300 uuF. Essa deve 
essere inferiore a 50 W salvo che una autorizzazione apposita 
non consenta l’uso di una potenza maggiore. 
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La potenza del trasmettitore non sarà infericre a 10 W. 

5. Modulazione e distorsivne. — La profondità di modula- 
zione dovrà essere di almeno il 70 % per Yampiezza di segnale 
massima con una distorsione inferiore al 5 %. 

Il rumore di fondo sarà non superiore a 40 db rispetto al 
livello della massima percentuale di modulazione. 

6. Tolleranza di frequenza. — La tolleranza di frequenza 
del trasmettitore deve essere contenuta entro + 0,20 %,. A tal 
fine su una qualsiasi delle onde di servizio devesi poter 
regolare la frequenza del trasmettitore sul valore nominale 
a meno del 0,005 %. 

Regolato il trasmettitore dopo 5 minuti dalla messa in 
marcia Ja frequenza non deve variare di oltre + 0,01% 
quando l’impedenza, del carico vari tra i valori 0 (corto cir- 
cuito) e infinito (circuito aperto), la tensione di alimentazione 
vari entre i limiti del -- 10 % e la variazione di temperatura 
si mantenga entro ì limiti di 200C 

Le verifiche si faranno separatamente per ie variazioni 
di tensione, di carico e di temperatura e si sommerannòù gli 
scarti di frequenza supponendo che si verifichino circostanze 

ehe i tre contributi si possono sommare. 

7. Frequenze parassite. — Ii segnale di uscita può contenere 
oscillazioni parassite generate in una qualsiasi parte del tra- 
smettitore, ia cui potenza massima deve essere inferiore di 
almeno 40 db rispetto alla potenza emessa sulla fondamentale. 

8. I ricevitore dovrà avere una sensibilità di almeno 
25 gV misurata per onde di tipo A, modulate al 30 % a 400 c/s 
per una uscita di 50 mW su una impedenza uguale a quella 
della bobina mebile dell’aitoparlante con un rapporto segnale 
disturbo non inferiore a 20 db. 

9. La selettività globale del ricevitore, quale si misura 
per una uscita di 500 mW e con una tensione di entrata va- 
riabile, deve assumere i valori sotio indicati: 

attenuazione inferiore a 6 db per 2,5 kc/s; 
attenuazione superiore a 30 db per + 10 kc/s; 
aitenuazionie superiore a 60 db per + 20 kc/s. 

10. Relé di commutazione e protezioni. - L'apparecchio 
dovrà comprendere un dispositivo di commutazione trasmis- 
sione-ricezione, azionato manualmente o dalla voce dell’ope- 
raiòre, if ‘fuale permetta ‘il funzionamento dell'apparecchio 
in trasmissione o in ricezione entro il tempo massimo di 
2 secondi, 

Hl ricetrasmettitore deve comprendere inoltre gli interrut- 
torì di sicurezza sui portelli, i dispositivi di scarica dei con- 
densatorìi e tuiti gli altri mezzi necessari per impedire l'ac- 
cesso ad organi sotto alta tensione. Col termine « alta tensione » 
s'intende una iensione a bassa frequenza (esclusa perciò la 
radiofrequenza), il cui valore massimo superi i 250 V 

L'apparecchio deve essere corredato di fusibili per pro- 
teggerlo dagli effetti di eccessive tensioni o correnti. 

Il trasmettitore deve essere realizzato in modo che, in 
funzionamento a piena potenza l'aereo possa esserne scon- 
nesso e i terminali di uscita esserne meessì in corto circuito, 
senza che ne derivi alcun danno all’apparecchio. 

11. Costruzione meccanica. — Il ricetrasmettitore deve es- 
sere costruite a perfetta regola d’arte e con materiali idonei, 
il montaggio deve essere fatto in modo che le varie parti siano 
facilmente accessibili per le verifiche, le riparazioni e le so- 
stituzioni. 

12. Il trasmettitore deve essere corredato di un indicatore 
della corrente di aereo. 

13. Alimentazione, — Il ricetrasmettitore dovrà essere ali- 
mentato mediante batteria di accumulatori di capacità suffi- 
ciente da permettere il funzionamento continuo di esso in 
emissione di onde tipo A,, per un periodo non inferiore a 
6 ore. 

L'apparecchio deve comprendere anche un quadro per la 
arica e scarica della batteria, a meno che non sia alimentato 

la batieria di accumulatori che fornisce la corrente al 
la nave. 

14. Irradiazioni. — Eventuali irradiazioni generate dal 
ricevitore non devono produrre, nel normale servizio, un cam- 
po elettromagnetico di intensità superiore a 0,1 uV/m, alla 
distanza di un miglio nautico. 


SEZIONE XIV 
NORME PER I RICESTRAMETTITORI RIDIOTELEFONICI AD ONDE METRICHE 
IL Le presenti norme stabiliscono le esigenze minime ri- 
chieste per i ricetrasmettitori ad onde metriche destinati al 
servizio mobile marittimo e sono di base per l'approvazione 
dei prototipi degli apparecchi. 


dali 
ball 


sud 


Gli apparati destinati al servizio suddetto comprendono 
sia i ricetrasmettitori di tipo nobile, destinati a bordo delle 
rravi, sia quelli dì tipo fisso, destinati a terra. 

2. 11 trasmettitore deve essere atto a trasmeitere onde di 
tipo F, sulla frequenza di 156,8 Mc/s e su almeno due altre 
frequenze nelia banda 152 -- 162 Mc/s. 

Iì passaggio dell’emissione da una onda all'altra deve 
potersi ottenere mediante una semplice manovra di com- 
mutazione. 

Le frequenze debbono essere stabilizzate da quarzi pie- 
zoelettrici o da altri sistemi equivalenti di tipo approvato. 

Iì ricevitore deve essere atto a ricevere segnali modulati 
sulle tre frequenze suddette. 

3. Condizioni di servizio. — Il ricetrasmettitore dovrà con- 
servare la sua piena efficienza in condizioni persistenti di 
ambiente di aria marina a temperatura compresa tra 0° e 50°C 
e umidità fino al 90 %. Esso dovrà inoltre subire una prov 
scuotimento della Anrata di 5 minuti in ciascuna direzione 
delle ire dimensioni con ampiezza di vibrazione + 15 mm 
e frequenza compresa tra 0 e 12,5 c/s. L'apparato, per tale 
prova, dovrà essere posto sul tavolo vibrante nella sua posi- 
zione di uormiale funzionamento. 

4. Ai S&ini del collaudo la potenza resa dal trasmettitore 
sarà quella dissipata su un carico artificiale costituito da 
una resistenza antinduttiva di valore uguale all’impedenza 
del feeder di aereo. Essa non deve essere inferiore a 5 watt 
e non superiore a 25 watt, per gli apparati di tipo mobile e 
mon inferiore a 10 watt e non superiore a 40 walt per gii 
apparati di tipo fisso. 

Per gli apparati di tipo fisso di potenza superiore ‘a 25 watt 
deve essere possibile ridurre la potenza a metà circa. 

5. Le massima deviazione di frequenza deve essere non 
superiore a | 15 kc/s per una frequenza modulante di 1000 c/s; 
a tal fine il trasmettitore dovrà essere fornito di un sistema 
limitatore aggiustabile onde contenere la deviazione di fre- 
quenza nei limiti assegnati. 

6. Tolleranza di frequenza. - La tolleranza di frequenza 
del trasmettitore deve essere contenuta entro + 0,007 %. 

Regolato il trasmettitore su una qualsiasi delle onde di 
servizio dopo 5 minuti dalla messa in marcia la tolleranza 
suddetta deve essere mantenuta quando l’impendenza del 
carico vari tra 0 (corto ciréuito) e infinito (circuito aperto), 
la tensione di alimentazione vari entro i limiti del + 10% e 
la temperatura vari di 20°C circa. 

©. Frequenze parassite. — 1 segnale di uscita può conte- 
nere oscillazioni parassite generate in una parte qualunque 
del trasmetritore, la cui potenza massima deve essere inferiore 
di almeno 40 db rispetto alla potenza emessa sulla fonda- 
mentale. 

8. La sensibilità del ricevitore di tipo fisso dovrà essere 
di almeno 5 puV e quella del ricevitore di tipo mobile di 
almeno 10 pV S'intende per sensibilità del ricevitore la 
f.e.m. di un segnale non modulato necessaria per ridurre il 
rumore di fondo di 20 db con il ricevitore adattato al gene- 
ratore di misura. 

9. Il ricevitore dovrà, essere dotato di controllo automatico 
di volume e potrà essere dotato anche di dispositivo silenzia- 
tore, in tal caso la sensibilità di quest’ultimo dovrà essere 
inferiore a 2,5 pV per il ricevitore di tipo fisso e inferiore 
a 5 pV per il ricevitore di tipo mobile. 

S’intende per sensibilità del silenziatore la minima f.e.m. 
di, un'onda modulata, necessaria "per sbloccare il ricevitore. 

10. La selettività globale del ricevitore, misurata con onda 
portante non modulata per corrente di griglia del limitatore 
costante e tensione di entrata variabile, deve assumere .i 


RIA 


valori sotto indicati 


l’attenuazione deve essere inferiore a 6 db per + 20 kc/S; 

l’attenuazione deve essere superiore a 40 db per +50 kc/5; 

l'attenuazione deve essere superiore a 60 db per + 70 kc/s; 

l'attuazione della frequenza immagine deve essere non 
inferiore a 60 db. 

11. La distorsione del complessò trasmettitore-ricevitore è& 
piena modulazione a 1000 c/s per una uscita di 1 mW su un 
carico resistivo di valore uguale all’impedenza del ricevitore 
del microtelefono non deve essere superiore al 10 %. Appli- 
cando all'ingresso del ricevitore mediante un generatore un 
segnale modulato in frequenza a 100 c/s con deviazione 

22 kc/s, la distorsione del segnale di bassa frequenza al 
l'uscita del rivelatore non deve superare il 10 %. , 

12. Rélé di commutazione e protezione. — Il trasmetti. 
tore dovrà comprendere un dispositivo di commutazione tra- 
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smissione-ricezione, azionato manualmente o dalla voce del- 
l'operatore, che permetta 11 passaggio del funzionamento 
dell'apparecchio da trasmissione a ricezione entro il tempo 
massimo di 2 secondi. 

Il trasmettitore deve comprendere inoltre interruttori di 
sicurezza sui portelli, e' tutti gli altri organi necessari per 
Impedire l’accesso ad organi sotto alta tensione. Col termine 
« alta tensione » sì intende una tensione a bassa frequenza 
(esclusa perciò la radiofrequenza) il cui valore massimo su- 
peri 250 V. 

L'apparecchio deve essere corredato di dispositivi di sicu- 
rezza per proteggerlo dagli effetti di eccessive tensioni 0 
correnti. 

13. Costruzione meccanica. Il ricetrasmettitore deve 
essere costruito a perfetta regola d’arte e con materiali idonei. 

Iì montaggio deve essere fatto in modo che le varie parti 
siano facilmente accessibili per le verifiche, le riparazioni e 
le sostituzioni. 

14. Il trasmettitore deve essere corredato di un sistema che 
indichi che l'apparato è in emissione. 

15. — Il ricetrasmettitore di tipo mobile dovrà essere ali- 
mentato v dalla linea di bordo o mediante batteria di accu- 
mulatori di capacità sufficiente da permettere il funzionamento 
continuo di esso in emissione per un periodo non inferiore 
a 6 ore. 

L’apparato di tipo fisso potrà essere alimentato oltre che 
dalla tensione alternata della rete di distribuzione anche da 
una adeguata batteria di accumulatori che ne assicuri il fun- 
. zionamento in caso di mancanza di energia elettrica della 
rete di distribuzione e dovrà inoltre essere fornito di oppor- 
tuno cambio di tensione. 


SEZIONE XV 
NORME PER I RICEVITORI RADIOFONICI 


1. Le presenti norme stabiliscono le esigenze minime ri- 
chieste per i ricevitori radiofonici destinati a bordo delle 
piccole navi e sono di base per l’approvazione dei prototipi 
degli apparecchi. 

2. TI ricevitore dovrà poter ricevere segnali di tipo A, nella 
gamma, 525 -- 1605 kc/s. 


3. La sensibilità dovrà essere non inferiore a 300 y V; essa 
sarà misurata con un segnale di tipo A, modulato al 30 % 
a 400 c/s, per una. uscita di 50 mW su una impendenza uguale 
a quella della bobina mobile dell’altoparlante e per un rap- 
porto segnale disturbo di 20 db, 

4. Selettività. — L’attenuazione non dovrà essere inferiore 
a 20 db per uno scarto di frequenza di + 5 kc/s, intorno alla 
frequenza di sintonia. 

5. Irradiazioni. — Eventuali irradiazioni generate dal ri- 
cevitore non devono produrre, nel normale servizio, un cam- 
po elettromagnetico di intensità superiore a 0,1 pV/m, alla 
distanza di un miglio nautico. 

6. Condizioni di servizio. — Il ricevitore dovrà conservare 
la sua piena efficienza in condizioni persistenti di ambiente 
di aria marina a temperatura compresa fra 0° e 50°C e di 
umidità fino al 90 <,. 

Esso dovrà inoltre superare una prova di scuotimento in 
ciascuna direzione delle tre dimensioni, di ampiezza di vi- 
brazioni + i,5 mm a frequenza compresa fra 0 e 12,5 c/s, 


per la durata di 5 minuti per ciascuna delle tre dimensioni. 
L'apparato, per tale prova, sarà posto sul tavolo vibrante nella 
sua posizione di normale funzionamento. 

L’apparecchio deve essere contenuto in cofano a chiusura 
stagna di protezione. 

7. ]l ricevitore dovrà potersi alimentare con l'energia di 
bordo o con batteria di accumulatori, con esclusione di pile 
a secco. 


La potenza di alimentazione dovrà essere inferiore a 25 W. 


DISPOSIZIONI TRANSITORIE 


Le apparecchiature radioelettriche omologate o approvate 
prima dell’entrata in vigore delle presenti Norme, che non 
rispondono ai requisiti da queste prescritti, e che- risulteranno 
installate a bordo o giacenti nei magazzini delle Concessio- 
narie alla data dell’entrata in vigore delle norme stesse, sa- 
ranno tollerate sino a data da stabilirsi da parte del Ministero 
delle poste è delle telecomunicazioni d'intesa con quelli della 
Marina mercantile e della Difesa-Marina. 
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